Scanned by CamScanner 


sly AM Sas 9)! 
ayy! yo gall 


تساه 


Scanned by CamScanner 


١-تتشابه‏ جميع oa‏ فى الخدم صوع ( 
۲ تصنع جمیع | واقع مر دة و asl‏ ) ( 
؟. بعض الروافع لا تحتوی على نقطة ارتكاز. ) ) 
؛ يجب أن تکون الساق فى الر رافعة مستقيمة دائمًا. ۱ 
ه. تعد المكنسة اليدوية أحد أشكال الروافع. ۱ ) 


۲ اکمل: ۱ - الر افعة هی E e E‏ 
١‏ من أمثلة الروافع مده جح تق 22532314 اووس نمه سوس 0 هت ره و حون 
Jt ٣‏ وافع تجعل ا المهام أكثر ا عن LIE‏ ت ف ren‏ 
الانسان الروافع لتجنب المخاطر مثل ...................... و ماس تن 
دمن أمثلة الروافع المستخدمة فى زيادة السرعة ET‏ 


|“ :اذكر: -١‏ مكونات الرافعة. 
۲- اثنين من أهمية الروافع فى حياة الإنسان. 


الفصل الدراسى الثانى و ألما 


Scanned by CamScanner 


) } النوع الأول.‎ ai لفحم من‎ ۳5 ١ 
) ( ۲.نکون القوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة فى روافع النوع الثانی.‎ 
) ( ۲.تستخدم الروافع فى تحريك الأجسام.‎ 
) ( ؛.تعد روافع النوع الثالث أكثر أنواع الروافع شيوعًا فى حياتنا اليومية.‎ 
) ( .تتحدد أنواع الروافع وفقًا لموضع القوة والمقاومة ونقطة الارتکاز.‎ 


افصل الدراسی الثانى © ۱0۱ 
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7 5 
۰۰ 4 4 


1 ۹ Sees ۳ زر‎ oes 5 ح‎ {C >) Seay eee 0 
4ج ب 7 وم‎ 
2 21 1 : 
7 att theo, NULL 7 5 
OU -- . ر‎ yer nibs 
me --( القوی‌والحرکت‎ FINI 


س ۲: أكمل: 


۳ 
7” 
J 


اسمن تلا روافع النوع الأول .| ies‏ 
sl‏ أمثلة روافع النوع ane e‏ 
۳- من أمثلة روافع النوع الاقف e‏ << 
il‏ 7 روافع النوع الثانى تكون انان انان وهاو اداع ا انان بين ون 


ake‏ ۱ ° و 
-٥‏ من الروافع التى تستخدم فى التقاط الأجسام لصغيرة 006 ae‏ 
س۳: صنف الآلات الآتية حسب نوع الرافعة : ۳ 


( الأرجوحة - المكنسة اليدوية - كسارة البندق - طلمبة الماء مجداف لمر 
الحلوی - عربة الحديقة - فتاحة غطاء زجاجات المياه الغازية _ : 


رافعة من النوع الأول 


رافعة من النوع الثانى 


الل ل ل PITT‏ 


ooo 
۳ 
۱۳ °° 
00 
ow 
pe ae, الور زر‎ 77 


08و i‏ کک 


٠. 
° 
000° 

0 

uu ee ۱ SERRE RRS SO ی‎ 
7 
ane 
°° 

we 

gp. J.  WbR RSMO RT EOE 0809098000999008 82 


س5 : علل: 
٠‏ ۱- تعتبر العتلة رافعة من النوع الأول. 

-١‏ تعتبر كسارة البندق رافعة من النوع الثانى. 

۳- تعتبر المكنسة اليدوية رافعة من النوع الثالث, 

- لا يمكن الاستغناء عن الروافع فى حياتنا Aye gall‏ 

-١‏ عندما تكون القوة بين المقاومة و نقطة الارتكاز. 

۲- عندما تكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. 

sf‏ عندما تكون نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. 
س1: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية: 
-١‏ نقطة ثابتة ترتكز عليها ساق متينة وتؤثر عليها قوة ومقاومة. 
asl -۲‏ روافع sill‏ ¢ الثالث تستخدم فى التقاط الأشياء الصغيرة جذا, 
۲- ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة وتؤثر عليها قوة ومقاومة. 
؛- أول من قام بوصف الروافع عام ۰ ق.م. 
“- نقطة تؤثر على الرافعة وتتولد من الجسم المراد تحريكه. 


anit © 10‏ ادس البلا" | 
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مقس من روافع النوع | ول. 
كن ذراع القوة all‏ م راخ المقاومة فان الرافعة توفر ال 
:يي نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة فى ددا للوع eat‏ و م 
7 بل من تساوى حاصل ضرب القوة × ذراعها مع المقاومة × : 

نی حالة Pra‏ توفر الجهد دائمًا ) 
۵ روافع النوع 9 ne nied‏ ) ( 


شاوی طول ذراع القوة مم ول ذراع المقاومة فى رافعة من النوع 


EES ر.وافع النوع‎ ‘al مجداف المركب من‎ y 
و موی‎ n أمثلة روافع النوع الثاني‎ ۷۳ 
aaa ۱6 ذراعها > وه ی میس‎ x القوة‎ ) 


ه. أكثر الروافع توفيرًا للجهد ذائمًا هی 


یا 7 وو 


زواع النوع انثانی روافع النوع الثالث 


سدس ١‏ مسحسة» وو مووي ووو موه | ایور دمو وود 
و و و و و و وه 
موه 


enone 
سس یهت هب۱۳۳۳‎ (a a 
wanna 

موه 


١‏ يمكن أن تتساوی القوة مع المقاومة فى روافع النوع الأول فقط, 
۲ للروافع أهمية كبيرة فى حياتنا. 
۳- روافع النوع الثالث لا توفر الجهد. 


: ذراع المقاومة (us)‏ 
المقاومة انیوتن) ذراع المقاومة أسم 
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- روافع توفر الجهد (als‏ 


١‏ روافع النوع الأول 


۱ | -روافع لائوفر‎ ac 
۲۔ روافع النوع الثانى روافع لا توفر الجهد دائمًا.‎ 
۱ (hal روافع النوع الثالث - روافع توفر الجهد‎ .۳ 
| الرافعة - نقطة ثابتة يرتكز عليها ساق ب‎ 4 
| 8 gall ه.‎ 


۹ المقاومة 


۱ نها المقاومة بن لت مت‎ SUM Gao 
روافع النوع الثانى تکون فیها القوة بين المقاومة ونقطة الارتکاز,‎ ۲ 
روافع النوع الثالث تكون فيها نقطة الارتکاز بين القوة والمقاومة‎ ۳ 
العتلة من الامثلة على روافع النوع الأول.‎ 4 

۵ إذا كانت ذراع القوة آصغر من ذراع المقاومة فان الرافعة توفر الجهد. 


1 المكنسة اليدوية من الأمثلة على روافع 


5 المقص من الأمثلة على روافع 1[ 21201011111 
4 القوة × ذراعها - مچ 
nr 5 ۱ ۱‏ 
نوع الروافع الذى يمكن أن تتساوى فيه اء gall‏ 5 | ی 
الم دراع القو مع دراع المقاومة هو ی 
سباك الصف الساهن البلال | 
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۱ 


۳۰ ۲ ع الروافع الثلاث م oe‏ 
۳۳ روافع النوع الأول ن 


ملیما تساوی ۲۰۰ نیوتن وطول ذراعها 
نیوتن: فاحسب ذراع المقاومة. 


ee سوس‎ 


ا سس تا 
i ee‏ 


Sees 
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١‏ إذا كان ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة فإن يي 
فلا = علی توقير لجهد. ۰ | 


° 


المقاومة هو ile asin‏ 
ه الرافعة عبارة عن .................... تتحرك حول نقطة ثابتة 
تسمی نقطة الارتكاز. 
1 تعتبر الأرجوحة رافعة من النوع RE‏ 
؛ بينما كسارة البندق رافعة من النوع inne‏ 
۷ المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز تسمى eT‏ 
۸ روافع النوع ............. لا توفر الجهد Vala‏ 
4 فى روافع النوع .......... لقع القوة بين .......... والمقاومة., 
۰ من وظائف الروافع تجنب .......... كما فى Fee‏ 


١‏ العتلة رافعة من النوع الثائى. 

۷ كسارة Gall‏ رافعة من النوع الأول. 
۲ إذا كان ذراع القوة أصغر من ذراع المقاومة فإن الرافعة توفر الجهد. 

4 الروافع التى لا توفر الجهد دائمًا روافع النوع التانی, 


© ماسك الفحم يستخدم phd‏ المساقة, 
7 تم وصف الروافع لأول مرة عام ٠‏ قبل الميلاد بواسطة 
العالم اليونانى جاليليو. 
۷. فتاحة زجاجة المياه الغازية رافعة من النوع الثالث 
a‏ — 
سس الصف الساصس ۱ 
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کب ۲ 
رت القوة مع المقاومة فى رافعة طولها .بر . 
تساو لها “سم فان نقطة الارتكاز 


LN‏ .لي بعد ۵ سم من القوة. 


تكول) , ۰ هم و © 09 وس وس ۱3 
. يتوفر فى الرافعة قوة ونقطة ارتکاز ار تفا | الشرقية د۲۰۱م ] 
دا ak RNs‏ ی e‏ 
ين Moya‏ إن القوة - ذراعها = المقاومة ‏ ذراعها 

٠ 1 ۱ 5‏ [بلى سريف ام | 
4 , الروأفع لا توفر الجهد دائما. — 
ce")‏ رید ی تك عليها ساق متينة ماو ی ینیس 
۾ نوع من أ ارواثع توا الجهد ۳ 55 جتنن 
روافع تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز. | دمياط ١101م‏ ] 
رافعة نع فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة, isk‏ 
۳ م 
۱ ول من وصف الروافع عام 1١١‏ ق.م. [eres]‏ 
رافعة ت تخدم فى تکبیر القوة. ۱ [ الجيزة ۸۲۰۱۵ ] 
ی رافعة تستخدم فى زيادة السرعة. [البحر اسر 15١1م‏ ] 
4 المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز. [ دمباط ١1١1م‏ ] 


957 نوع من الروافع تكون فيها المقاومة بين الفوة ونقطة الارتكاز. [ بورسعيد ۸۲۰۱۵ ] 


al الإجابة الصحيحة من بين‎ ga, 


| ذراع القوة يكون مساويًا لذراع المقاومة فى روافع النوع ......... [oD]‏ 
( الأول - الثانى - الثالث ( 
روافع النوع .................. توفر الجهد دائما, [الأقصر 1007م ] 
( الأول - الثانى - الثالث ) 
۲ من روافع النوع الأول NS + V0 RGSS‏ 
( المكنسة اليدوية - العتلة - کسارة البندق ) 
of‏ أى الروافع التالية تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتکاز ...... [ قفوم ۸۲۰۱۱ ] 
( المقص - كسارة البندق - ماسك الحلوى ) 
[eter 5 4+ ۰ 5‏ 
4 تختلف روافع النوع الأول عن روافع النوع الثانى فى vind} en‏ 
tee | 5‏ د قوة مؤثرة - موضع نقطة الارتکاز ) 
[إجود نقطة ارتكاز- عدم وجو 
10 
مش 


لعل التراسى pit‏ 


Scanned by CamScanner 


٠ 5 
OOD 


ر > . ر٠‏ ظائف الرافعة ماعدا !۱ 

ما يلى يمكن أن يكون من و 5 ۷ 1s‏ 

1 كل ما يلى د 64% | - تقليل المسافة اه 7 
( تجنب المخاطر - cts‏ في ناه ا ( ۳ 

۷ “i 000 القوة فى ذرا ل‎ TT 

۷ حاصل ضر ih‏ ا 5 ا 
)3 اع المقاومة ‏ حزم القوة - نقطة الارتکاز ) ۷ 

1 أحبانًا 0ك‎ a 

۸ روافع توفر الجهد ينا ھی ۳ PT Hoos‏ الاضر ور إلا 
) مد الأول - روافع النوع الثانی - روافع سا 1 
4 أى الروافع التالية تكون فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز ؟ E‏ 
oe 5 5 5 * 5‏ 5 ۳ ۲ 
) الارجوحة - کسارة البندق ۳ الخلوي ( ee)‏ ۱ 

سه: علللم ای ۳4 \ 
۱ للروافع أهمية كبيرة فى حياة عت وب ديه ۷رر + 
۲- توفر روافع النوع الثانی المجهود دائما. ica lait‏ ۷ 
۳ لا توفر روافع النوع الثالث المجهود. ارام ۱ 


4 يمكن أن تساوی القوة والمقاومة فى روافع النوع الأول فقط. رس ريه أ 
ه بعض الآلات ذات أهمية للإنسان على الرغم من أنها لا توفر الجهد, برد :»هر 


ae يمكن لروافع النوع الأول أن توفر الجهد أحياتا.‎ ١ 
تعتبر عربة الحديقة رافعة من النوع الثانى. ا‎ ۷ 
٩ 3 الملقط رافعة من النوع الثالث.‎ ۸ 


س1 :أسئلة متنوعة 0 
~ 


Lad أثرت قوة قدرها ۱۰۰ نيوتن على رافعة وكان ذراع القوة ۰ سم وكانت‎ )١( 
١ دسم. هل الرافعة فى حالة اتزان؟ ولماذا؟ رهرم».م,‎ ٠ نيوتن وذراعها‎ ٠١ المقاومة‎ 
" نيوتن وطول ذراعها ۵۰سم‎ ٠٠١ رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة عليها تساوى‎ )۲( 
توثر على مقاومة مقدارها ۱۰۰۰ نيوتن فاحسب ذراع المقاومة. رهویده.,):!‎ 
! رافعة من النوع الأول القوة المؤثرة عليها تساوى ۵۰۰ نيوتن وطول ذراعها‎ )۳( 
| نيوتن. احسب طول ذراع المفاومة‎ ٠٠١ ۰سم تؤثر على مقاومة مقدارها‎ 


۱ | الأقصر 11م[ 1 
)¢( صنف الالات التالية حسب نوعها:- [ البحر الاهمر 1017م] i‏ 

4 صنارة السمك. 4 الارجوحة 4 فتاحة المياه الغازية ٠‏ ؛ 

; © 7 


i 
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539 ج (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x)‏ 

| وغ م زراعها = المقاومة × ذراعها. ۱ ( 

ک الفوة لفوة بين نقطة الارتكاز والمقاو دم فى روافع النوع eat‏ )( 

( ) Sad افعة الجهد إذا كان ذراع القوة أقصر‎ FP 

( ) النوع الثانی کون فيه المقاومة ینار لت‎ ai 
بر من أمثلة روافع النوع الثانى ا‎ 

ty‏ 1 ۱ ........... توفر الجهد دائمًا. 

| | رراقع| ts‏ المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز. 

ظ رقم أل را انوع 


بان يل هالا 


Goings 


poncccocccacasoossoolse 


- رافعة النوع الاول, - تفع فيها المقاومة بين 
القوة ونقطة الارتكان 
۱ افعة النوع الثانى. | - تقع فيها نقطة الارتكاز 
tt‏ لنوع بين القوة والمقاومة, 


: ماسك الحلوى - عربة الحديقة - الأرجوحة ) 
من روافع النوع نی هن المقاومة ونقطة الارتكاز I‏ 
1 ۱ 5 
oly‏ الروافع ی تگون ( كسارة ة البندق - المقص - ما 


الأول - الثانی - الثالث ) 
مجداف المركب من روافع النوع 111111 1 2 و - منحنية - كلاهما ) 


SA le r E 53‏ 
ال hal‏ 
ay)‏ النوع ع الأول توفر الجهد أ 


الجهد. 
لا توفر 3 Ny lal‏ 
در نوع اثالث میب يي بلول رم ال 


اب) رافعة من النوع الثانى ف 7 0 op‏ احسب طول ذراع المقاومة ۱0 
—“ مقاومة مقدار 1 
توثر عليها 
فمل التراسى الثانى 
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5 ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x‏ أمام العبارة 14 
١ 9‏ العئلة من أمثلة رو افع لنوع الاول. 


س۲: أكمل : ١‏ ينص قانون الروافع على 59 ا 
a) Soe‏ :مم المقاومة فى الروافع إذ 2020008 

۲ تتساوى القوة مع المقاومة فى NIM‏ 00 
أكثر أنواع الروافع شيوعًا فى حيائنا لبر 

تكو ر' سس سين LN‏ ۳ م 

س۳: اكتب ما شير إليه كل عبارة من العبارات الاتية : 0 

-١‏ أحد روافع النوع الثالث وتستخدم فى التقاط الأشياء الصغيرة جذا. 

۱ المسافة بين المقاومة ونقطة الار کار‎ -Y 

۳ نوع من الروافع لا توفر الجهد دائما. oo.‏ 

ا سا مئلة عر فا حول نقطة الارتکاز وتؤثر عليها قوة ومقاومة. 

5 عربة الحديقة وفتاحة غطاء زجاجات المياه الغازية وكسارة البندق. 


س»: اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

۲-تعتبر صنارة السمك مثالا لروافع النوع ........... ( الأول - الثانی ‏ الثالث) 
۲- من روافع النوع الأول .............. ( ماسك الحلوی - عربة الحديقة - المقص) 
۳ ای الروافع الآتية اکثر توفیرا للجهد ....... ( المقص- کسارة البندق - الملقط) 
4 فى روافع النوع الأول تکون ... فى الوسط.(القوة - المقاومة - نقطة الارتکاز) 
5- حاصل ضرب المقاومة فى ذراعها تست 


: ( ذراع القوة - ذراع المقاومة- عزم المقاومة) 
سه: (])علل: -١‏ للروافع أهمية كبيرة فى حياتنا. 


- يمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة فى روافع النوع الأول فقط, 
١ % Pert ek‏ 4 


القوة = ۱۰۰ نيوتن» المقاومة = ۲۰۰ نيوتن» ذراع القوة = ۸۰ 
احسب طول ذراع Sa ial‏ وتن تراج ا ۸۰ سم 
۳ ور 
۳ 61 
Wh‏ ۱ ۰ 
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= ۳ م“ 8 منحنية تتحرك ee‏ 
أق منیا 2 مستفيمه او ۱ gor‏ 
WS 5 5‏ توثر ل قوة ومقاومة ba‏ 0 
ریم نقطلة الارتكاز وتؤثر عليه ps‏ 


"Ce ae 


۳ نقطة تابته در 
هى أحد أنواع الروافع وتكون فيها نقطة الارتكار (BoP‏ 
والمقاومة وهى توفر الجهد Uhl‏ مثل العئلة المرتئكزة 
الأرض والأرجوحة و الميزان و طلمبة لميا و لكر ر 
المقص ومجداف المركب و مشبك الغسيل. 
حد آنواع الروافع وتكون فيها المقاومة بين القوة رنف 
الارتكاز وهی توفر الجهد دائمًا مثل عربة الحديقة و فاي 
غطاء الزجاجات و كسارة البندق. 
<٠‏ أهى أحد أنواع الروافع وتكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة 
الارتكاز وهی لا توفر الجهد دائمًا ولكنها تستخدم فى أشياء 
أخرى منها زيادة السرعة أو الدقة فى العمل أو تجنب 
المخاطر مثل المكنسة اليدوية و صنارة السمك و الدباسة 
و ماسك الفحم و عصا الهوكى والملقط. 
1 هی المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز. 


روافع النوع التالت 


98 هی المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز. 
۴۴| هو حاصل ضرب القوة فى ذراع القوة. 


FS‏ هو حاصل ضرب المقاومة فى ذراع المقاومة. 


له الصف الساصن !۳۳ ۱ 
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9 احایاز fae‏ 
لى واد باتها النموذجية 


ا اول الآلات البسيطة التى اخترعها الانسان فى الماضى. 
My‏ - , على القيام بالمهام الشاقة وتحريك الأجسام 
پا که ج كبيرة فى حياتنا. 
او تخد فى تكبير القوة أو تكبير المسافة أو زيادة السرعة او نقل القوة 
1 بن مكان لآخر كما تستخدم فى تجنب المخاطر والاعمال التى تحتاج 
إلى الدقة أثناء القيام بها. 
“iy ۱‏ المقص ) رافعة من النوع الأول. 
Hayy‏ هع نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. 
4s‏ 9 راث مهمة بالرغم من أنها لا توفر الجهد. 
نی فى أشياء أخرى مثل زيادة السرعة أو زياد المسافة أوالدقة أو 
hs‏ تينب المخاطر. ۱ 
ia‏ القوة مع المقاومة فى روافع النوع الأول فقط. 


> 


| کن أن : ۳ 
زى بان نقطة الارتكاز تقع بين القوة والمقاومة ( فى الوسط ). 
ین لروافع ررنوع الأول أن توفر الجهد أحيانا. 


وذلك دما يكون ذراع القوة آطول من ذراح المقاومة ( حيث تفع نقطة 
5 الارتكاز بين القوة والمقاومة ). 

5 نوفر روافع النوع الثائى الجهد دائها.‎ y 

جا لأن ذراع القوة أطول من ذراع المقاومة دائما. 

|.نشر diye)‏ الحديقة | رافعة من النوع الثانی. 

ls |‏ ۷ تقع المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. 

ال توفر روافع النوع الثالث المجهود | 0 , 

٠‏ جالان ذراع القوة أقصر من ذراع مس 

| ١١-المكنسة‏ اليدوية والصنارة مثالا لروافع النوم "7 ' 


امل الدراسى انثالی 
Ooo‏ 
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| تتشابه جميع الروافع فى الشكل والحجم 
١‏ تصنع جميع الروافع من مادة واحدة. 
ا تحتوى على اح 5 


98 الرواقع ل أداء المهام م JS‏ سهو 3 عن يق a‏ 
٤‏ ی الانسان alg‏ عور ماي ١‏ و Er‏ 


i‏ الروافع المستخدمة فى زيادة السرعة ...مضر.ه..الوجدى 
. س؟: اذكر: -١‏ مكونات الرافعة. 


۲- اثنين من أهمية الروافع فى حياة الإنسان. 


الفصل الدراسی الثانى = 
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© مكونات الرافعة: 
-١‏ ساق متينة ( مستقيمة أو منحنية ). 
۲- مقاومة تتولد من الجسم المراد تحريكه. 
۳- قوة يؤثر بها الشخص لتحريك الجسم. 
4- نقطة الارتكاز ( محور الارتكاز ) وهی نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق, 


© الروافع تجعل أداء المهام أكثر سهولة عن طريق: 
-١‏ تكبير القوة ؛ وذلك بتوفير الجهد المبذول 
صغيرة Ay pail‏ حمل كبير 

مثل العثلة 


العتلة المرتكزة على حجر | 
He © ۱٤۸‏ 
س الصف السادس OL U‏ 
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| 


wo oe‏ انسافة : وذلك عن طريق بذل قوة خلال مسافة صغيرة لتحريك ذراع 


٠. 


المقاومة مسافة كبيرة مثل المكنسة اليدوية حيث تتحرك يدك 
مسافة صغيرة فى أعلى يد المكنسة » بينما يتحرك الجزء السفلى 


منها مسافة أكبر. 
aly} .۲‏ السرعة ؛ تتيح بعض الروافع زيادة سرعة الأجسام التى 
0020227 تؤثر عليهاء مثل مضرب الهوگی, 
؛ نقل القوة من مكان إلى آخر : فبدلاً من أن ينحنى الشخص لجمع 
القمامة فإنه يستخدم المكنسة 


اليدوية لنقل قوة يديه لاسفل. ۱ 
" 5 الدقة فى shal‏ العمل: Died‏ يُستخدم الملقط فى التقاط الأجسام حا 
الصغيرة جذا, سس 
-١‏ تجذب الخاطر: مثل الحرارة و البرودة والمواد السامة 
7ك“ des‏ رانك الفحر Gadel‏ الحرازة يي« 
وماك الثلج للحماية من البرودة, rs‏ 
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a:‏ | امام العباره نه وعلامة (x)‏ أمام ال 
| .ماسك الفحم من روافع النوع الاول. (X)‏ 
١‏ تكون القوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة فى روافع النوع الثانى. (x)‏ 
۲ نستخدم الروافع فى تحريك الأجسام. ( 
تعد روافع النوع الثالث أكثر أنواع الروافع شيوعًا فى حياتنا اليومية. )> ) 
:.تتحدد أنواع الروافع وفقتا لموضع القوة والمقاومة ونقطة الارتکاز. ,كس ) 
eo‏ 
© 101 
ی 


لفصل aul al‏ التانى 
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س ۲: أكمل: 5 a‏ ڪا 
۰ اة و افع gil‏ الأول لد رجو ؟ و eal,‏ ‘ 
١‏ من أمثلة روافع النوع مد a‏ ادن ۱ 
5 من أمثلة روافع النوع الثانى £ NG hnS 9 ARMY‏ ببدم = لوی 
۳- من أمثلة روافع النوع الثالث .المكشة.اإليد. 3 bedi...‏ سل PP)‏ 
4 فى روافع النوع الثانى تكون FR‏ 7 ا ر 
- من الروافع التى تستخدم فى التقاط الاجسام الصغيرة . Albee‏ 
س۳: صنف الآلات الآتية حسب نوع الرافعة : ( 
( الأرجوحة - المكنسة اليدوية - كسارة البندق - طلمبة الماء ants ee‏ 
الحلوی - عربة الحديقة - فتاحة غطاء زجاجات المیاه الغازية - صنارة السمك ). ۱ 


3 
‘ 


fall. Rollo‏ ودر 


تس 
aces |‏ 
ene‏ 


س٤:‏ علل: 
-١ |‏ تعتبر العتلة رافعة من النوع الأول. تم (۳) ملا اے 
| ۲- تعتبر كسارة البندق رافعة من النوع الثانى. روم( ) صاحد 
۲- تعتبر المكنسة اليدوية رافعة من النوع الثالث, ,)1 و 
4- لا يمكن الاستغناء عن الروافع فى حياتنا لد "© 
: ء عن الروافع فى حياتنا البومية رم )8( ملاای 
س*: حدد نوع الرافعة وفقا لما يأتى: 
NE ٠‏ تكون القوة بين المقاومة و نقطة الارتكاز وام الع Ot‏ 
= عندما تكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. 
- عندما تکون نقطة الارتکاز بين القوة والمقاومة ام ۶ 
550 س1: اكتب ما تشر النه 3 5 عي الددى الروك 
37 ۵ = تشير إلد كل عبارة من العبارات الآتية: 
-١/ 7‏ نة 4 ثابتة 5 haw ey thas gu‏ 8 : 
© الملوز؟_ ie eval‏ او عليها قوة ومقاومة. 
© امه ۲- ساق مین ب pa ae‏ فى التقاط الأشياء الصغيرة جذا. 
E‏ ن حول نقطة ثابتة وتوثر علیها ة 
۴ - أو ۰ ۰ 5 58 0 
BNO.‏ من ert‏ الروافع عام ۲۲۰ ق, م. العام الوا as‏ 


4 


SN ess PY 


On now, ١ س‎ «al نقطة تون آل‎ -Gop ris 
= ' | تؤثر على لرافعة وتتولد مه‎ —— | 
الصف السادس الابتدائى‎ ۱ 
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رس من زوافع نوع الأول. 
و راع القوة قصر من تراج المقاومة فان الرافعة توفر الجهد. 
ai :‏ :| نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة فى روافع النوع الثالث, 2 
1 "0 من تساوى حاصل ضرب القوة x‏ ذراعها مع المقاومة x‏ ذراعها 

فى حالة الاتزان. Cy‏ 
و روافع النوع الثالث توفر الجهد دائمّا. 3 : 


يعم ديا دلول ذراع المقاومة فى رافعة من ال ۱ ۶ ورل 
من أمثلة روافع النوع fle‏ جيه و الوه 

لتوة × ذراعها = مب ومو..... a‏ ایا 52 ~ 

١ كار الروافع توفيرا للجهد دائمًا هی .. ..الموء‎ a 


Mites‏ موی موه 


3 المقارنة روافع النوع وله 1 روامع النوع الثانى روافع النوع الثالث 


7 adh سس تتساوی ى القوة مع یرون النوع‎ ١ al 
دي ملگ‎ coe للروافع‎ -۲ 


المقاومة أنيوتن) ذراع المقاومة (سم) 


۱ قيمة القوة (س 75 طول ذراع المقاومة (ص 
الفوة 6 = المعاوفة, ساعها العو les) sy‏ = الليقاومة 75 


النلى | 
ie 0 0‏ ؟ عجره - XT‏ 
اس 3 هن - إلى جد pet‏ 
= چ = سوم 3 
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تدريبات 


الكثاب المدرسى على الوحدة الأولى 


١‏ روافع النوع الاول(ح) 
١‏ روافع النوع الثانى Cy‏ 
۲ روافع النوع الثالث (ب) 
dail lls‏ (اض) 

gall ۵‏ 3 
1 المقاومة 
۷ نقطة الارتكاز )>( 


Ns 70‏ علامة [/ )او( ( امام S‏ )عد rr‏ + مع ند ۳ ] اه و 
اليل IZ‏ روافع النوع الاول تكون فیها هزور هي 


BE‏ وافع النوع الثانی تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الار 
ال ول ۲ - ددع انوع ال تكون فيها نقطة الارتكاز بين القوء انكر ۵ 
؛- العثلة من الامثلة على روافع النوع الأول. 1 5 ۸ 
ام ۵. ما مد سس مه فا الر 
ومه فان الر «Zeal‏ : 
a‏ ‘ توفر الجهد, 


۰۰ 
RED 


چم ۱ ۱ ال عد 
س oN‏ 7 | 
الصف الساصس البلا 
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رع من انع الت لقي امقر مات نون طول و 
ی > يي ع neee‏ ا 


الیره.2 Nee ld.‏ يواج الماد به R.K‏ وج x‏ دياع abl‏ 
sie ۳۷‏ وهه..ج... اج سين ke‏ و 
۱ رن انوع اثالث طول ذراع al ui‏ 
كانت المقاومة تساوى a RW Yee‏ 
eee‏ (لموه. 2۰ V2.‏ اما ا fe‏ 3 ون سس ۳9 
ahi 51 le tt ro ee Deane Aap on‏ 5 
الفصل الدراسی و = Av = Nee‏ سر Se‏ 
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روافع النوع الثالث Ù‏ 


روافع النوع الأول روافع النوع الثانى 
روافع تكون فیها نقطة روافع تکون فيها المقاومة بين | روافع تکون فیها القوة بين 
القوة ونقطة الارتکاز, المقاومة ونقطه الارتكاز. 


الارتکاز بين القوة والمقاومة 
تاو الجهد 
المكنسة اليدوية — ماس 


العتلة - المقص, کسارة البندق - عربة الحديقة. 
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رن الادارات التعليمية على الوحدخ | 
4 أسئلة وردت ن پامتحا : 1 


A تا ۳۳۳ لت‎ Coos 
۱ ل عمل على توير ای‎ 


اکر من tangy‏ 
۷ الروافع تجعل a‏ | 


۲ و پر ۳ - 5 لكل 
هه" 
سي flo.‏ اش ال ول نقطة الب 

fetal a 0‏ اعة ا تتحرك حول ثابتة 

pa) 

yet 4‏ الارجوحة ولقعلامق اللو “lh‏ ول... wo‏ 
» بينما كسارة البندق رافعة من النوع En‏ 

¥- المسافة بين المقاومة ونقطة الارنکاز تسمى خملی. po 7 eal.‏ 


585 روافع النوع .الثالث. . لا توفر الجهد دائما. ب‎ A 

4 فى روا النوع novia tll‏ والمقاومة. ار 
ae a eee‏ م 
Bit‏ ما تحثه خط فى العبارات الآتية؛ ii‏ 
3 له رافعة من النوع 20 (L520),‏ ند eon‏ 

۲ كسارة البندق رافعة من النوع | eee] (Go APY‏ 
“yh!‏ إذا كان ذراع القوة أصغر من ذراع لمقاومة فا. ار [ دزیر 
الروافع | إن الرافعة توفر الجهد. vag)‏ 

4 الرواقع ll‏ لا توفر الجهد دائمًا روافع النو ROLL ad‏ 
۵ ماسك lai a ١‏ 
اه الفح in‏ المسافة cin‏ ال | وز ا 

1 ثم وصف الرواة ول NY‏ [ لجزا :۱ 

العالم اليونا: ۳ هد 
ای 1 ery,‏ 

ا احة زجاجة المي اغازية رافعة من النوع لقال رم بر say‏ 

VI rs 1 a 1‏ ۲ ۳9 
A=‏ = کے [ثمالسينه | 
الصف الساصن اب 
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ها ۸ 
Sell ۱‏ مع الما ور 
ی أن يتوفر فى الرافعة قوة ونقطة 
"يي اتزان الرافعة فإن القرة - ذرا = المقاومة _ ن | ۱ 
١‏ ني المصطلع 3X 2 all‏ ا ا 


a 
ین الروافع لا توف | 2 ره از‎ 
vans yy لجهد دائمًا.‎ FF لرواقع‎ AE si 


[ الشرفية ۸۲۰۱۰ ] 
ومه [ السريس ۸۲۰۱۱۱ | 


ارتکاز وار تفاع, مق 


« میم » 


AL .,‏ ار أعليها ساق متينة. د سلا ے إبلى سريف ۰۱۵ ام۰ نیا ۸۲۰۱۱ | 
,. نوع من الروافع توف py, Galea‏ الس الول | لفرم ۸۲۰۱۱ ] 

نع تكون فيها cat‏ المقاومة ونقطة الارتكاز مومع ادبم 
م وافعة تقع فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. راوج مرو Lv)‏ 


[ الجيزة ۲۰۱۵م ] 


ا رافعة تستخدم فى زيادة السر de‏ مص ail‏ [ ابر ار ۰۱ ] 
9 المسافة بين القوة ونقطة الارتکاز, دراع الوه [ دمباط ۸۲۰۱۷ ] 


4 


] ۲۰۱۵ نوع من الروافع تكون فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. [ بورسعید‎ .١ 
CO SAE من ب رافک مب الوع‎ 
Be س4: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس حسف‎ 


و ار وت 
ذرا الفوة يكون مساويًا لذراع المقاومة فى روافع النوع السویسن ۲۰۱۷م] 
اراح 

( الأول - الثانی - الثالث ) 

5 روافع النوع و7 الجهد Laila‏ [ الأقصر ۸۲۰۱۷ ] 
( الأول - الثانى - الثالث ) 

۳ من روافع النوع الأول [ نیا ۸۲۰۱۵ ] 
( المكنسة اليدوية - العتلة - كسارة البندق ) 

؛ أى الروافع التالية تکون فیها القوة بين المقاومة ونقطة الارتکاز..... [ees]‏ 
( المقص - کسارة البندق - ماك الحلوى ) 

#- تختلف روافع النوع الأول عن روافع النوع الثانى ی بسي silicate‏ 
ayes)‏ نقطة ارتكاز- عدم وجود قوة مؤثرة - موضع نقطة الال 5 


ج 
n‏ 
لشعل الدراسى الثانى 
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١ 
۱ ۱ ۶ 


0١١‏ و م” 


1 ۔ کل ما يلى يمكن أن يكون من وظائف الرافعة ماعدا.. 5-5 
( تجنب المخاطر - الدقة فى أداء العمل - تقليل المسافة ) 
۷ حاصل ضرب القوة فى ذراعها و یز 
( ذراع المقاومة - عزم القوة - نقطة الارتكاز ) 
۸ روافع توفر الجهد Lal‏ هی یمان 
| ( روافع النوع الأول - روافع النوع الثانى - روافع النوع الثالث ) 
٩‏ أى الروافع التالية تكون فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز ؟ 
( الأرجوحة - كسارة البندق - ماسك الحلوى ) 
عم 1 


vy tee 
۱ للروافع أهمية كبيرة فى حياة الانسان, [ جرب سین‎ ١ 
3 3 ,: توفر روافع النوع الثانى المجهود دائما. [ بثى سويف والإسكندرية ۰۱ ماقم‎ ١ 


2 ۳ لا توفر روافع النوع الثالث المجهود. ا 
٤‏ يمكن أن تتساوی sill‏ والمقاومة فى روافع النوع الأول فقط, رسباه:.م.سید., 
۵ بعض الآلات ذات أهمية للإنسان على الرغم من أنها لا توفر الجهد. زرد ری | 
a‏ دو لروافع النوع الأول أن توفر الجهد أحيانًا. م 1 
تعتبر عربه 4 الحديقة رافعة من النوع الثانى. Eu)‏ 
KS |‏ رافعة من النوع الثالث. [ شمال سيناء ۰۱۷ 
س1 :أسئلة متنوعة 


)1( آثرت قوة قدرها ٠‏ نيوتن على رافعة وكان ذراع القوة ٠‏ اسم وكانت تيمة 
المقاومة ۲۰ نيوتن وذراعها ۰ *سم. هل الرافعة فى حالة اتزان؟ ولماذا؟ pens]‏ 

(۲) رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة عليها تساوى ۲۰۰ نيوتن وطول ذراعها pads‏ 
“ تؤثر على مقاومة مقدارها ٠‏ نيوتن فاحسب ذراع المقاومة. 5 
(۳) رافعة من النوع الأول القوة المؤثرة عليها تساوى ٩۰۰‏ نيوتن وطول ذراعباً 
۰سم توثر على مقاومة مقدارها ۲۰۰ نيوتن. احسب طول ذراع المقاومة, 
لمر 

5 ۱۷ صنف الالات التالية حسب نوعها:- [ البحر الأحمر‎ (£٤) 


+ صنارة السمك. 4 الارجوحة, ۵ فتاحة المياه الغازية, 
ی 
A‏ _ الصف انساصتن ۱ 
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| ست ہے 114-10 ی ی وی 


کی alt, KES‏ شيف gn dee‏ عه 
ظ د لعالمفوة_ هرد ما اا ۱ تن ها ماسم رر 
اق E‏ وم × Or e = geld‏ ح pers po lee‏ سوب 
| يو ر OE‏ س لااو وھ واا وا س سے 

کم مد ین مود من 
حو التو ا ے الرتا موق ابش عها 


eli a ae ee oe‏ اي 


الل ام لع ااي مه . بهم هت سيب 
ما الم وب الس حا ست 


a 


Cee 
J 9 ay 2 72555 سر ادع لك ها سب وی سا‎ = 


تا الام aad Lill‏ مم‌النوع" العات 
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۵ ,بر الرافعة 4 الجهد إذا كان EE‏ اقصر وم فى روان الفوع الثالث 4 


2 المقاوم بين افوا ا‎ OS انوع الثانى‎ a 
(Ly ع ای مر ایی کر‎ -١ 


dpa?‏ در انسافة ین نقطة الار 

ة البندق من أمثلة روافع و انز 

هت ات اما 

ميل من العمود يناسب العمود lig)‏ و Clegg : La)‏ 


Ta.‏ 2 22 د 2 سب دم 


- وبا 


القوة ونقطة الارتكاز. 
ا ی و رتكاز. 

ر روافع لا توفر الجهد دائمًا. ا رافعة النوع الثانى. تفع فيها نقطة الارتكاز 
بين gall‏ 6 والمقاومة. 


ل روافع توفر الجهد أخياتا. 


س4؛ اد ee ae‏ 
١‏ من روافع النوع الثانى سس [ مأك الحلوى - عزية الحليقة - gM‏ 
۱ أى الروافع التالية تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز eee eran‏ 
( كسارة البندق - المقص - ماسك الحلوي ) 


؟. مجداف المركب من روافع النوع ee‏ ( الأول الثانى - الثالث - الثالث ) 
ا se‏ هه - منحنية - (Lads‏ 


ye ١‏ النوع الأول توفر الجهد lial‏ سل 


aren |‏ ی مش 
۲ روافع النوع 
gota yo)‏ النوع الثانى القوة المؤثرة علیها ۳۰۰ نیوتن وطول ذراعها ۰ سم 
تور کیت تس با ۰ نيوتن. احسب طول ذراع المقاومة. 


aa‏ «دراعها - المقاوقة »ذراعها كل اند 


اع اقا د کچھ - ۲ سم 
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انا ل إل ۲ و UT‏ 


, م ۱۱ 


سس انون ٩‏ 


اختبار alc‏ (۲) على الوحدة الأول 


نع علامة [7) لعام العبارة الصحيخة وغلامة }5 أمام العبارة الخطا: 
۱ ای YK Spies‏ 
يت من مادة واحدة, ) ١‏ 
3 إذا كان ذراح القوة طول من ذراع المقاومة فإن الرافعة توفر الجهد. ۳ 
-٤‏ روافع النوع الثالث توفر الجهد دائما. 
5- تستخدم بعض الروافع فى تكبير القوة أو زيادة السرعة. (x?‏ 
س؟: أکمل : ۱- ينص قانون الروافع على رة ناعوج اکا ی ١‏ 
تسای افو مع المقاومة فى الرواة اذا lee‏ .وک \ 
۳ النقطة الثابتة الى تر } عليها ce 27 eo iene‏ ار 
-٤‏ تعتبر روافع النؤع لوم ler Pe ada‏ 
5- فى روافع النوع الثانى تكون dea load.)‏ .. بين 27s pad),‏ 
س۳: اكتب ما تشير إليه کل عبارة من العبارات الآتية : مالو 
الیلعیا! - أحد روافع النوع الثالث وتستخدم فى التقاط الأشياء الصغيرة جذا. 
"- نوع من الروافع لا توفر الجهد دنت NON sil pile‏ 
| لا ععه ؛- ساق متينة تتحرك حول نقطة الارتكاز وتوثر عليها قوة ومقاومة. 
els,‏ ۳ عربة الجديقة وفتاحة غطاء زجاجات المياه الغازية وكسارة البندق. 


۲ 


۵ ة مما بين القوسين: 3 
تعتبر صنارة السمك مثالا لروافع النوع ............ ( الأول - الثانى - الثالث )أ | 
2-6 راقع النوع الأول ............... ( ماسك الحلوى - عربة الحديقة - المقص ‏ 


"- أى الروافع الآتية أكثر توفیرا للجهد ....... ( المقصض- كسارة البندق - الملقط ١)‏ 

-٤‏ فى روافع النوع الأول تكون . ea,‏ (القوة - - المقاومة - نقطة الارتكاز)| 

بحاصل :صرب ddl‏ مه لین گر آغها SEREN‏ 

( ذراع القوة - ذراع المقاومة- عزم المقاومة) " 

> للروافع أهمية كبيرة فى حياتنا.‎ - E 

3 يمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة فى روافع النوع الأول فقط. 3 
الروافع أخذت SS et ee‏ 


قوة = ۱۰۰ ثيوئن؛ المقاومة> ۲۰۰ نبوتن» ذرا- | القوة A‏ 0 
احسب طول ذراع المقاومة, ۱ a‏ ۱ 
الحو × Lee‏ = المعاووة × ؤساعها 1 
x ۱۰۰ © ۸‏ م fd‏ ست 
KX '.% = ۱ —=‏ معا ال الصف السادس 
reese‏ لمعاوفة = یبرم a‏ 
کي 2 ۳۳۲۰ 1 
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4 


نيه 


Socal art‏ عا 


من 
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7 


-١‏ الشمس هی المصدر الرئیسی للضو ء علی سطح الارض. 

۲ تصنع فتيلة المصباح المنوهج من النحاس. 

۳ یحتوی انتفاخ المصباح المتوهج على غاز الاكسجين. 

- تغطى سطح أنبوب مصباح الفلورپسنت من الداخل بمادة فسفورية. 
۵ تحتوی مصابیح الفلوریسنت على غاز النیون. 


س ۲: اکمل : ۱ 1 ۲ 


و ۹ زر ۳ .خی ی 


1 بترکب المصباح المتوهج من nee U aa Oe een‏ ۱ 000011 
-Y‏ بترکب مصباح الفلوريسنت من ee‏ وا تھے 
۳- قاعدة المصباح المتوهج نوعان هما 0832 سس سس ۲ 
- من أنواع المصابیح الكهربائية ۳ 0 
۵ مخترع المصباح الکهربی هو و یی الجنسية, | 
E? n >‏ ۱ 
BT‏ الصف السادس الابتدائى . 
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٠‏ المصابيج الكو ريع 


dls; 0‏ المصباح العادى من i‏ 
0 ان , معدنیتان بقاعدة مسا العادية. 
لإنتفاخ الزجاجى للمصباح المتوهج بغاز خامل 
35 رکونات المصباح المتوهج بانتفاخ زجاجی 
.نی الرسم المقابل ثم 
لويرب رم وج على الرسم 
Sig‏ 


Sees 
50099" | ENS RS Og 
20 eet f SSSA SRE, 
۰.۰. 
۰۰ 
۰ 
°. 


وععءةه" 
١١١١١ Oe‏ = هههوووم 
مک سس مس معو ومو مهمو ووو assis‏ 
0000 
e,‏ 
o‏ 


= خ (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x)‏ آمام العبارة الخطأ: 
ع النوع الأول لا توفر الجهد دائما. 3( 
3 رة الحديقة من أمثلة روافع النوع الثالث. ) ( 
و ail,‏ تجعل أداء المهام أكثر سهولة. ) ( 


| ا ره 
TF 7 ١‏ نقطة تابتة وتؤثر عليها قوة ومقاومة. 
۲ له بين Se‏ 
ظ $ (I);‏ لما ENTER gil‏ 
س ی روافع النوع الثانى a‏ النوع الأول. 
م الأرجوحة 5 ee‏ و3 القوة ٠١‏ سم وطول ذراع المقاومة 


igs‏ احسب القوة المؤثرة عليها. 


۳۰ 
المقاومة تساوی ' 
a‏ آسم» فإذا كانت 9 © ۱۷0۵ 8 
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۱ ٩ ۱ ۸ م‎ 


oe‏ مصلیح Fa‏ ازل على اقرا 

a 5‏ ية إضاءة المصابيح الكهربية الموصلة على التوالى بزيادة عددها 
أي وبل المصباح المتوهج من اليل 

مس OS‏ الکهربی وسيلة لتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ضوئية. 

۳ 


ی ال صباح الکهربی العادی على غاز النیون بداخله. 

‘wee a in 

ال انسهار التنجستین نج بو 
JS.)‏ من طرق توصيل أله eS Sassen CH‏ ی 
ا تكون . الدائرة الکهر Aas‏ 2 البسيطة ۳۹ ۱ ee er‏ 
یز المصابيح ........... بتوقيرها للطاقة ye‏ الافتراضى الطويل. 
ee‏ 10 القلوو وم Se eas ia‏ ا 1 
5 وى ما تشير إليه كل عبارة مما يأتى؛ 

س طريقة يتم فيها توصيل المصابيح وتقل بها شدة إنارة المصابيح بزيادة عددها, 


روت و باب باس 
. غاز 
مر يصنع من قل allel‏ 
ll‏ شكل لدائر 5 كهربية اكتب البيانات على الرسم :- 
Se ele‏ 


ee -Y 5 3‏ 
2 59 - 120 
2 1- ا 
س0: علل: ١‏ 
3 بية على التوازى فى مزال 
توصيل المصابيح الكهرد big‏ | 
ل تر صیل عند كل طرف من أطراف مصباح اي ۱ 
سس 
أفصل الدراسى الثانى ۱ 
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اه فی i‏ إطفاء الحريق الكهربى. 


انل ردی ال 


6. 
° ۳۳ 
و 


7 الموصلة للكهرباء 00789 10000000 asas‏ 
۱ 59 , احتياطات التعامل مع الكهرباء ساماد e‏ 
6 من أسباب الحرائق الكهربية KS‏ 0 قو LD‏ مورآ ام ۲ 
س۳: اكتب المصطلح العلمى لكل عبارة من العبارات الأتية : 
١‏ حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. 
۲ أحد أخطار الكهرباء ويحدث نتيجة لمرور التيار الكهربى i‏ فى جسم اسان 
۳ اصابات تؤدى إليها الكهرباء ولا تكون سببًا مباشرا فیها. 
1 مواد لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها مثل البلاستيك والمطاط 
۵ مادة سائلة جيدة area sil‏ للکهر oly‏ ولا يمكن استخدامها فی اطفاء الحريق الكبربي 
‘PaaS ۱‏ 
۲ استخدام الماء ۳ إطفاء حرائق الکهر ۲ 
jaa‏ عر فى القابس. 
ا هم احتياطات التعامل مع الكهرباء. 
\AA‏ 35 
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oN o: 


۰ 
° 
°° 
0 
٠٠ 
5 
٠. 


کون الدائرة الكهربية البسيطة من e © eS‏ 
دي أمثلة المواد العازلة للكهرياء سس تن ow‏ 


۱ فى حالة توصيل المصابيح على .......... تقل إضاءة ال 
Yuu‏ صحع ما تحته خط فى العبارات ی ۱ 
١‏ فى المصباح الکهربی يتم تحويل الطاقة الكهربية الى طاقةحري ٠‏ 
-١‏ تصنع فتيلة المصباح الكهربى العادى من الكربون. 
۳ طريقة توصيل المصابيح على التوازى يتم منها توصيل الممصابيح تلو تلو بعضيا| 
٤‏ - يوجد ثلاث نقاط للتوصيل عند کل طرف من أطراف المصبا ۳ ْ 
۵ بع يي سي تيار ین جسم اشار 
عب oa Nell sri lent GEE‏ 
لف مصباع على التوالى فى حل 
۸- یحتوی الانتفاخ الزجاجى للمصباح العادی على غاز ۱ 
oA‏ ج 
Tun‏ اكتب تفسیرا ale‏ لكل مما يأتي: . 
ینوی الاتفاخ الزجاجى للمصابيح على غاز 
'- عدم وضنع أشياء معدنية بداخل القابس. 


a‏ نفا 
نب ط توصیل عند طرفى المصباح الفلوريسنت. 


fa ۷ 


خامل سملت الهواء الجری, 


وضع مواد قابلة 
س لاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة. 


الصف السام YOUU‏ 
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.١‏ حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة القهربية 

؟. مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. 

). طريقة يتم فيها توصيل المصابيح الكهربية واحذا تلو الآخرء وتقل شدة إضاءة 
المصابیح كلما زاد عددها, 1 

ه. أداة لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية 

.١‏ طريقة يتم فيها توصيل المصابيح من خلال طرق فرعية ولا تتأثر إضاءة 
المصابيح بزيادة عددها. 

.١‏ أحد أخطار الكهرباء يحدث نتيجة لمرور التيار الكهربى بجسم الإنسان. 

ا asl‏ أخطار الكهرباء قد يؤدى إلى تلف أنسجة الجسم. 


۷ا: اكنب فقرة من عندك عن كل مما يأتى: 


-١‏ الصدمة الكهربية ١‏ الحرائق الكهربية. 

"- المصدا cn‏ 6 احتیاطات التعامل مع الكهرباء. ۱ 

١ ۳ ais 
ا‎ 


نعل التراسى ep‏ 
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یا ة الكهربية عن الدائرة الكهربية رون © "ا 
ایا ایساب بالصدمة الكهربية عن الدائرة الكهربية بدفیر ”م 
بقطعةمن n‏ 
۱ 5 : | 
م. لا یمکن اطفاء حرائق الکهرباء بالماء لانه سین مل 
il,‏ ۴ 
و.نتوقف الاضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على ...... و ۳۳ 
we) 0 ۲ 1 3 ar‏ 
ا.تكون الدائرة الكهربيهة ............. عندما توصل جميع الأجزاء "ys‏ 
53 
سه علل لما يأثي؛ =e‏ م 
أ يجب عدم إدخال أى جسم معدنی فى القابس الکهربی, 2000 
er ۳7 5 ۱‏ 
۲توصل مصابيح المنازل ( على التوازی ). ۳ 
.لا يستخدم الماء فى إطفاء الحريق الكهربى. ww‏ 
[tee 5‏ + | الغر ۳ 
.تصش فتيلة المصباح المتوهج من التنجستين. 
۱ لا agi‏ المدفأة | 4 ee‏ | افرر ۱۸۱۱ 
وت 1 الكهربية ملاصقة للمفروشات والسجاد | 
ااء نغطى كابلات الكهرباء بمواد عازلة | بورسب !۱۱| 
OY ۸‏ كك 1 | [Veta‏ 
ho‏ مقابض المفكار“ ۲ 
3 حل "مفكات والعدد الكهربية من المطاط أو الزجاج. ‏ ر٠‏ 
“id‏ ط المصباح المتو ish‏ )هة | 
CERO‏ زجاجى = 
١‏ نوجد نقطنا ثو خن اء ۱ | ریا ۱۳۷۱ 
27 طران مصباح الفلوریسنت. هر 
ملك 
الصف اسان FOUN‏ 
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۵ 


مصا 
بيحها على التوازی [ كفرالشيخ ۲۰۱2 ] 
| قاهرة ٠15‏ ام , جنوب یتاه ۲۰۱۲ ] 
er Sh 7.‏ من خلال ysl et‏ | ققوم ١١١٠م‏ | 
۳ یش ی thon‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ | لطيويية -۲۰۱م ] 

۱ الانسان لحروق بسبب الکهرباء, 

یر | | مطروح :۲۰۱ ] 


[ القليوبية 2۲۰۱۲ ] 
|( شدة إضاءة المصابیح بزيادة عددها 
۱ پ) مسار التيار الكهربى. 
.. مصباح الفلوریسنت والمصباح المتوهج من Cus‏ المکونات والاستخدام, 
!| فارن یلا زج 
م الرسم الذى أمامك يعثل  e‏ ق 
أ 00000 
eee 5‏ 
LC eee 0‏ 
اانظر إلى الرسم المقابل ثم ؛ 
اكتب ما ن تشير إليه الأرقام الموجودة على الرسم. 
BA |‏ وسو 
af‏ ا ۳ IT‏ ع 
| —— 
1 ا ۵ کر تن lah‏ 
أفصل ul‏ ازثانی 
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العاف من 
تصنع فلم اس ل ليل pies das‏ 


س۲: أكمل : 1 هما 5 
- ۲ هناك طریقتان لتوصبل المصباح لکهربی و we‏ 
تتکون الدائرة الكهربيه ۱ بسيطة من Genesis 1S erga‏ ۳ 5 
من أمثلة المو اد العازلة للكهرباء en‏ << 
re ۱‏ ساف الحروق الناتجة عن الكهرباء ا 


: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین‎ ty 
عند توصيل عدة مصابیح على التوالی فان اضاءنها رده وت ور‎ . ۱ 
تقل - نزداد - تتضاعن‎ ( 
كل الفازات الآتية يمكن استخدامها فى المصباح الکهربی عدا‎ -۲ 
الأرجون - الثيون ا‎ ( 
ies ius 5 يفضل استخدام التنجستين فى المصابيح الكهربية لإ‎ 5 
فالا - ردئ التوصيل للكهرباء - درجة انصهاره مرت‎ 
| عند احتراق مصباح موصل على التوالی فى دائرة كهربية » فا فإن باقى‎ 4 ۱ 
| در - تقل شدة اضاءتها - تنطفی‎ BA SO) المصابيح یی‎ 
اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية‎ : be 
بزيادة عددها.‎ rome | المصابيح ولا تتأثر‎ nes ار‎ 
ويحدت نتيجة لمرور التيار الكهربى فى جسم اسان‎ seo مواد لا تسم‎ ۳ 
جم ال‎ OE gil واا مسج بمرور القيار الکیرپی‎ 


ما کر 
> 


5 رصع مواد ee) 4b‏ : 
ی الرجاجى وس بجوار الأجهزة المولدة للحرارة. 
له ح المتوهج على غاز خامل, 


الصف الساصن الا 


اس 
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معدنية داج[ “ay‏ ) ( 

ند یساس ری زو ۱ ۱ 
( 

( ) 


۷ العبارات الآتية بكلمات متا 
ut‏ بن آخطار الکهرباء 


Jenene 2‏ ۳۳ 
aay‏ ا ل 
= لتوصيل el‏ لى لامير انسجة | 
طريكتاق اتوصيل gi" call‏ ا 
3 بیح لكهربية هما iie‏ 
| احتباطات التعامل مع Et‏ ما سس 
4 م N Seit‏ — و و 
spe‏ ند 
| پیز 
ا نوع من مصا ۳ ial KT‏ 
y‏ نوجد على كل وق من أطراف | 
ot‏ سم ارو نت لتوصيله بالكهرباء. 


ه. طريقة يتم بها توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل. 

): اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

5 ۰ U SRN 0 53 E “Sane 

) المصابيح التى تستخدم فى الزینات توصل على .. ..( الثوالی - التوازى ~ - كلاهما‎ ١ 


) العازلة للکهرباء لانن - النحاس - الحدید‎ at gall من‎ ١ 
عند توصیل مصباح کهربی على التوالی مع عدة مصابيح‎ ۲ 
) أخرى » فان إضاءة هذه المصابيح ................. (تزداد - نقل - نظل ثابنة‎ 
) قاعدة المصباح المتوهج یمکن أن تکون ........ حلزونية  بسمارین - کلاهما‎ 4 
) داثرة كهربية پلزم ........... ( أسلاك - بطارية - مصباح - کل ما سبق‎ cy Sl. 
لعا يقتى:‎ et 
وجود 8 ن معدنيتين بقاعدة المصابيح العادية,‎ - 5 
ستخدم التنجستين فى صناعة فتيل المصباح المتوهج.‎ 
ae أ لا يستخدم الماء فى إطفاء حر انق الكهرباء.‎ 
es 
اثثانى‎ wll 
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أهم مفاهيم الوحدة الثائية , 
E‏ الكهربية هى جهاز أو shal‏ لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة Aub gua‏ 


= 9 توجد فى كل منزل تقريبًا وهی عبارة عن فتيلة من التنجستين 
SE‏ 2 تتصل بسلكين من النحاس يصلاها بقاعدة المصباح ومحاطة 
(العادية) بانتفاخ زجاجی يحتوى على احد الغازات الخاملة وله قاعدة 
| تحمله وتثبته وتوصله بالدائرة الكهربية 
تستخدم فى المنازل والمكاتب وتزيين المحلات التجارية وهى 
عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحتوى على غاز 
| لارجون وبها ليل من الزئبق ويغطى سطحها من الداخل 
9 | بمادة فسفورية كما يوجد بها فتيلتان من التنجستين ونقاط 
= للتوصيل عند كل طرف من أطراف المصباح. 
0 لات | دی نوع من مصابيح الفلوريسنت وتتميز بانها أكثر توفيرً! 
057 | للطاقة ولها عمر افتراضى أطول. 
7 الدائرة الكهربية ۱ تتكون من بطارية ( مصدر للتيار الكهربى ) ومصباح 
255 'واأسلاك لتوصيل البطارية بالمصباح ومفتاح كهربى. 
: هو سريان الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء 
التبار الکهربی كسيد gla J‏ 
SOR...‏ هی طريقة يتم فیها توصیل المصابیح الكهربية فى مسار 
00 34 واحد متصل للتيار الكهربى وتقل بها شدة إنارة 
الكهربية على التوالى المصابيح بزيادة عددها وتنطفئ عند احتراق إحداها. 
: هى طريقة يتم فيها توصيل المصابيح من خلال مسارات 
2 ا فرعية 5 تتأثر 3 sd‏ بزيادة دم أو 
١N‏ احتراق إحداها. 


8 هی المواد التى تسمح بسريان الكهرباء خلالها مثل الحديد 
للكهرباء والنحاس والالمنیوم. 


۴ هی المواد التى لا تسمح بسريان الكهرباء من خلالها مثل 
للكهرباء البلاستيك والخشب والمطاط والزجاج. 


رمصابیع الفلوریسنت 


الفصل الدراسی الثانى 


Fe 
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۰ 
pane’ 
۱ ۱۱۱ 4 م‎ 


هی حد أخطار الكهرباء وتحدت نثيجة لمر 
الإنسان جزء من دائرة كهربية ويؤدى إلى us‏ جرم 
01115 مى أحد أخطار الكهرباء وتحدث عند | Pare‏ 
0/3 اتبار الكهربى أو ملامسة الشرارة الكهرير شرم 
لک تدميرًا لأنسجة الج “وس 


eats‏ الکهربام وتحدت ع سے 
فى د ke‏ رنفاع درج یس 
١N‏ الاجهزة الكهربية أو زيادة التحميل SH‏ ل 


الكهرباء مواد قابلة للاشتعال من جهاز کهربی یولد حرا" 
يمكن استخدام الماء فى اطفائها, ر 


| تتمثل فى الحروق الناتجة عن الكهرباء والصدمة‎ (Ve 
المباشرة والحرائق.‎ 
ie الإصابات التى تؤدى إليها أ‎ 
سين شرا مسبت ید گنت[‎ ۸ 
8 فوق سلم.‎ esa 
أهم تعلیلات الوحدة الثانية واجاباتها التموتحنة‎ 
يفضل استخدام المصابيح الكهربية عن المصابیح الزيتية.‎ -۱ 
st لضوء صاف وبراق خال من الدخان والأبخرة‎ Laila ج/ لأنها تقدم مصدر‎ 
؟- يستخدم التنجستين فى صناعة فتيل المصباح المتوهج.‎ 
ج/ لان درجة انصهاره مرتفعة مما يجعله لا ينصهر فى درجات الحرارة العالية‎ 
تحاط مكونات المصباح المتوهج بانتفاخ زجاجى.‎ -۳ 
ج/ ليمنع وصول الهواء للفتيلة فيحفظها من الاحتراق.‎ 
| تحثوى معظم المصابيح على غاز الأرجون بدلاً من الهواء.‎ ~£ 
ج/ لإطالة عمر الفتيلة.‎ 
تحنوی قاعدة المصباح المتوهج على قطعتان معدنيتان.‎ 0 
ج/ لتوصيل المصباح الکهربی بالدائرة الكهربية.‎ 
عند مرور التيار الكهربى فى سلك التنجستين یضی المصباح.‎ -1 
ج/ لأن فتيلة ال : لتنجستين تسخن وتتوهج وينبعث منها ضوء وحرارة.‎ 


3 5 عند كل طرف من أطراف مصابيح الفلوریسنت. ۳ 
ج/ لتوصيل الکهرباء إلى المصباح. 1 
=“ سا 


2۸ 


Scanned by CamScanner 


با ۳۷ أضواء الزينة فى الأفر اج على ral‏ خا فى الدائرة الكهربية. 
و تی يسهل الوصول الی المصباح Perey:‏ 
yy‏ عن باقی المصابيح فقتطفى .۳ 
re‏ والنحاس من المواد الموصلة للكهرباء, 
۱ نها تسمح بسريان الكهرباء خلالها. 
١‏ لاستنيك والخشب من المواد العازلة للکمرا, 
1 ر انها لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها. 
۳۹ الاك الكهرباء بعواد عازلة, 
پم تينع التيار الكهربى من الانتقال منها إلى ای جسم ملامس لها 
۽ للكشرباء اخطار عديدة. ۱ 
.م حيث أنها يمكن أن تكون سببا فى وقوع الحرائق والانفجارات أو وفاة الكثير 
من الأشخاص. 
-١‏ يجب عدم وضع أشياء قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الثى يصدر عنها حرارة. 
م حتى لا تؤدى إلى حدوث حريق كهربى. 
14 لا Sas‏ استخدام الماء فى إطفاء الحريق الكهربى. 
بم لأن الماء غير النقى جيد التوصيل للكهرباء فاستخدامه يزيد من الحريق وقد 
يؤذى الأشخاص المنقذين. 
-١١‏ جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء. 00 
| الأن ۷۰/ من جسم الإنسان يحتوى على ماء به املاح ذانبة. 
١١-ضرورة‏ الوقوف على أرضية خشبية أو بلاستيكية عند التعامل مع الكهرباء 
جاحتى لا نصاب بصدمة كهربية. 
١١‏ يجب عدم إدخال أى جسم معدنی فی القابس | الفيشة |. 
s/s‏ لا نصاب بصدمة كهربية. 
''” ضرورة وضع قطع بلاستيكية فى القابس. 
جا لمنع إدخال أى جسم به. mM‏ 
مله 


ال درس et‏ 


ولا يؤدى إلى انقطام 


۱۳۱ 
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س :١‏ ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ : 
: - الشمس هى المصدر الرئیسی للضوء على سطح الارض. 7 
نع فتيلة المصباح المتوهج من النحاس, 5 
پوس( انتفاخ المصباح المتوهج على غاز الاکسجین. 4 ۱ 
7 # ساح وب مسیاح الفاوز i‏ من te Wan‏ سس | 
-٥‏ تحتوى مصابيح الفلوريسنت على غاز النيون. 50 
س ۲: اکمل : ۱ تفا خ الرحاص ]| 
۱ و و oa.‏ و عامجا ۱ 
ميك ح الفلوریسنت من ويج و Lad‏ من البح سمن راطا( 
۳ قاعدة المصبا ح المتوهج نوعان ا 
من آنواع مسلیج صب LT‏ 


الصف | السادس الابتدائى | 


اسا ب ا عاد رو E‏ 
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المصابیح الكشربية ۳۹ 


ass Ue,‏ المصباح العادی من التنجستين ثم اند 

fae‏ معدنيتان بقاعدة المصابيح العادية رصم )4( ساكل 

ay‏ الزجاجى للمصباح المتوهج بغاز dad‏ لرطالة عير ال 
ue‏ 


3 


: مكونات المصباح المتوهج بانتفاخ زجاجی رم ) مناد 
8 ری الرسم المقابل ثم ؛ 
ب ویر إليه الأرقام الموجودة على الرسم : 
Sug‏ 


thy Je |‏ من ال رآ اد 
١‏ ل we 1 etal‏ 7 


۱ الصو ای 


علامة (7) آمام العبارة الصحيحة وعلامة (x)‏ آمام العبارة 


"یل 1۳۳ الأول لا توفر الجهد دائما. 
من أمثلة روافع النوع الثالث. 2 
ail -‏ تجعل أداء المهام أكثر سهولة. 
بن ؟: أكمل: الثلث ماسم ce)‏ و با 2 المسله.... 
a‏ 37 افع النوع sai : PAY, 0 We‏ 3 17 =“ 
ally yaa‏ ع الأول تكون نی لبکا بين Toll‏ ...9 (مقاومه 


٣‏ ن جد المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز فی روافع س ا essen‏ مارم 
= 3۳۳ قاو مة دائمًا أطول من ذراع القوة. 

انوع من الروافع تكون فيه نرج co‏ ارياق ,مقاومةر أل | ويد 

ا سای متينة تتحرك حول نقطة تابتة وتؤثر عليها قوة و وی الا فت 

۳. المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز. ذراع الهوة — 


7 زرا ردام 
24 )1( علل لما یأئی : Se Jy xy aa‏ سب 
eT‏ استخدام روافع النوع الثانى عن روای یار ر ا ری 
إن أفقة ع النو الثالث طول ذراع القوة ' آذ ١‏ ا 
لها J‏ من CSU‏ نيوتن. احسب القوة المؤثرة Gs‏ 


| 


سک +۳ 
Ye‏ , فاذا كانت المقاومة تساوى ` عي 
x x5 \ 3‏ ؤراعها - التتاومة بذعا © ۱۷۵ 
tell lalla‏ .روج پر ۲ = د ور 


Nee E ey 2 ey‏ تم 
الفوه 


Mina 
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۱ رو اه 5 
00 رة إضاءة المصابیح الكهربية الموصلة على التوالی بزيادة عددها(دعل ( 
الأ تيل المصباح المتوهج من النيكل ( انلجس تي 

"اح الكهربى وسيلة لتحويل الطاقة الح ارية إلى طاقة ضوئية. ١‏ 

3 ۰ ی المصباح الكهربى العادى على غاز النيون بداخله. ا 
۳ 


تس مة انصهار التنجستين a.‏ ` 


3 
١ MSL de. و‎ td ق توصيل المصابيح علی. الم‎ 
ee ae ۳ =i J. eae ا بية‎ . 


٠ 5‏ المصابيح 3 
ی ون مسب Sin‏ ی 5 دی دوس 


ا بيات بر oad‏ صد E‏ 
۲ غاز لا یدخل فى صناعة مصابيح الفلوريسنت بالرغم من تسميتها سمه لیم 
۲ ید مكونات المصباح المتوهج وتقوم بتثبيت المصباح وتوصیله بالكهرد ار 


يضنع منه فتيل المصباح المتوهج. Cae‏ 
بار sd‏ فيها توصيل المصابيح من خلال مسارات فرعية. الو رعا انو ری 


١..طريقة‏ يتم 


)؛ أمامك شكل لدائرة كهربية اكتب البيانات على الرسم :- 
اه سا اراک وله 
9 هسب 06 ۱ 9 2 
vette faker. = Call caked), ۲‏ 


ا التوازى فى المنازل. /7 ل ماگ 


E 
یم توصیل ا اكهربية على‎ 
QR تم تو بیج مصباح الفلوريسنت.‎ 
") آ-توجد نقطتا 3 توصيل عند كل طرف من اطا قت کے‎ 
Se 
لفصل الدراسى الثانى‎ 
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eee ۱‏ رس vag‏ ( 
۲ يحدث الحریق الکهربی نتيجة لمرور التیار الکهربی خلال 


1 جسم الإنسان. #0 ( 
۳ يجب عدم وضع أشياء معدنية بداخل القابس. سا ) 
٤‏ يمكن استخدام الماء فى إطفاء الحريق الكهربى. (xX)‏ 
1 5 جسم الانسان ردئ التوصيل للكهرباء. (x)‏ 
س ۲: أکمل : 
ما لف أ لوه su‏ اوا io a‏ 
١‏ تتوقف الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على اده Apo‏ 
١‏ تؤدى 15 99 1 اميد د A‏ أنسجة isis‏ + 
من المولد الموصلة لكهربا. wy om. aad = or ote‏ 


۱ pe ور‎ ga 
برحرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. م‎ ١ فاقيا‎ 
حد أخطار الكهرباء ويحدث نتيجة لمرور التيار الكهرد فى جسم الإنسان.‎ ah ال‎ Gua 
oper إصابات تؤدى إليها الكهرباء ولا تكون سببّا مباشرًا فيها إصارا‎ ۳ 

[por مواد لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها مثل البلاستيك وا طإموار عار‎ ٤ 

Spain 0‏ لاک یبد ری و 

س؛: | أ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 15 2 ی 
١‏ ت وضع مب من ماه للدي را قبت مرا 

5 استخدام الماء فى إطفاء حرائق الكهربا 4( SS‏ 

د ۱ 
و إدخال مسمار فى القابس Wiles‏ رات ن 2 أخريف وقد wey Sip‏ 


إا اذكر: أهم اخثياطاات التعامل مع ا! کر بر صقر سم 
۱۸۸ 
a‏ الصف السادس الابتدائي . 
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0037 
00 290 


٠2565 ۰ # 


الکضرباء وكيفية التعامل موی ١‏ / 
)\( الحرانق الناتجة عن الکهرباء 


رسمه 


"یه القابلة للاشتعال ( المفروشات سار - السجاد - الملایس ) مما 
Ee‏ 5 3 تعا ۱ هذه gall‏ اد ۱ 


باجو 5 - سخان ) بالقرب 


قفا 


.١‏ زيادة لتحمیل الكهربى عند تشغيل أكثر من جهاز 


من طريق قابس ( فيشة ) واحد. 


۲. عدم فصل التيار الكهربى عن الأجهزة الكهربية | 


7 oN 


; ۱ زيادة التحمیل الكهربى يكون سببا 
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۱ © ثانيا: احتياطات التعامل مع الكدرباء‎ (ity 

کک عدة وصلات فى المصدر الكهربائى بالحائط. 

¢ عدم إدخال جسم معدنى فى القابس ( الفيشة )» مثل: 
( مسمارء مفك غير معزول» سلك معدنى ). 

+ وضع قطع بلاستيكية فى القابس ( الفيشة ) لمنع إدخال أى جسم به. 

4 عدم لمس الأدوات الكهربائية الموصولة بالتيار بأيد مبللة. 

4 عدم ترك جهاز كهربائى أو سخان موصولا بالتيار أثناء الاستحمام. 

4 عدم العبث بالتوصيلات الكهربائية. 

4 عدم محاولة إصلاح أو صيانة أو تنظيف أى آلة كهربائية وهی موصولة 
بالتيار الكهربائى. 

4 عدم وضع المواد القابلة للاشتعال» مثل: ( ستائر» آقمشة» ملابس» مفروشات» 
سجاد» أوراق ) بجانب الاجهزة الكهربية التی تبعث حرارة» مثل: ( المکواةء 
السخان الکهربی, الاباجورة المدفأة ). 

4 عدم ترك بعض الأسلاك مكشوفة وغیر معزولة. 

4 عدم وضع الاسلاك الكهربائية ملقاة على الارض حتی لا یتعثر بها أحد عند 
السيرء وعدم وضعها أسفل السجاد. 
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Uy <١ > 2211. هو ىوس‎ 
SAY bal الي‎ SMM CC ال‎ 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى على الوحدة الثانية 
ج: ١‏ التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى. 


١ 0‏ عدم التعامل مع الأجهزة بأيد مبللة» عدم وضع أكثر من جهاز فى مصدر كهربى واحد. 
۳ بطارية ومصباح وأسلاك توصيل ومفتاح. ٤‏ الخشب - البلاستيك - الورق. د التوالى. 
١ rye‏ طاقة ضوئية. ۲ التنجستين. 7 التوالى, ٠‏ 4 قطعتان معدنيتان. ۰ الصدمة الكهربية. 
۲-التوازی. ۷ التوازى. ۸ الأرجون. 5- النحاس, 
ج: ۱-حتی لا تحترق فتيلة المصباح. ۲ حتی لا تحدث صدمة كهربية. 
.۰ ۳-لتوصیل الکهرباء لفتیلتی المصباح. ؛ ‏ حتی لا تحدث حرائق. 
ج4: ۱- التوصیل على التوالی: 


يتم فيه توصیل المصابیح الواحد تلو الآخر وتقل شدة إضاءة المصابیح كلما زاد عددها. 
التوصیل على التوازی: 
يتم فيه توصیل المصابیح فى طرق متفرعة؛ ولا تتأثر شدة إضاءة المصابیح بزيادة عددها, 
۲- المصباح العادی: یتکون من انتفاخ زجاجی وفتيلة التنجستین وقاعدة. 
المصیاح الفلوریسنت : یتکون من آنبوب أسطوانية رقيقة - فتیلتین من التنجستین - نقاط التوصیل. 
gall -۳‏ اد الموصلة للکهرباء: هى مواد تسمح بسریان التیار الکهربی خلالها» مثل المعادن. 
المو اد العازلة للكهرباء: هى مواد لا تسمح بسریان التيار الکهربی خلالها» مثل الورق والبلاستيك والمطاط. 


١ 20%‏ مواد جيدة التوصیل للکهرباء, ۲ الحرائق الناتجة عن الكهرباء. 
7 + المواد العازلة للكهرياء. 4- التوصيل على التوالى. 
هرالتصیاح گور ۲ التوصيل على التوازی, 
Rada .۷‏ الكهرنية. ۸ الحروق الناتجة عن الكهرباء. 


ج1: ١‏ الصدمة الكهربية تحدث نتيجة سريان الكهرباء فى جسم الإنسان. 
۲ الحرائق الكهربية تحدث نتيجة وضع بعض الاجهزة المولدة للحرارة بجوار مواد قابلة للاشتعال. 
shal ۳‏ لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية ويوجد منها نوعان» هما المصباح المتوهج 
ومصباح الفلوريسنت. 
4 + عدم وضع أجهزة كهربية مولدة للحرارة بجوار مواد قابلة للاشتعال. 
۾ عدم التعامل مع الأجهزة بأيد مبللة. 
4 لابد من التأكد من فصل التيار الكهربى عن الأجهزة قبل إصلاحها أو تنظيفها. 
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بح فى المذز مر ۱ 
بیع المصابيح ( التوالى - التوازی - كل ما سبق / الي 


5 58 5 التو 8 للكهر باء e‏ 
aay 5‏ الىلاسشك ۱ النها و3 
( ۳ . . یر ۲ 
التوالى يؤدى 8 es ERE‏ 
سا المصابيح على 
1 اضاءة المصابیح. ۱ 
فی | ۳ ۱ 0 ve]‏ 
( نقص - زيادة - مضاعفة ( + ۳ 
م فتيلة المصباح الکهربی مصنوعة من شتا و 


( الألومنيوم - النحاس - التنجستين ) ۱ 
1.......... سریان الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء, 
( التوصيل على التوالى- التيار الكهربى - الدائرة الكهربية المفتوحة ) 
۷ كل المواد التالية موصلة للتيار الكهربى ماعدا اا 
المسامير الحديدية - جسم الإنسان - قطعة من المطاط ) 
1 مخترع المصباح الكهربى هو n‏ 


yore 


pene] 
|٠٠ الغريية‎ [ 


[ الأفصر ۰۱۵!,] 


۱ <r 
— الكهربى العادى على‎ a - on 
الأخبر‎ pil] 0666662... ۱ ين رترهج الفشلة مر‎ 
از تو‎ 5 ۲ ۳ 8 sal سس - تسخين غاز‎ 
ل مرور تيار كهربى فى بخار لزئيق)‎ =~ 

سے 
الصف السادس VALU‏ 
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4 


dad,‏ ا و العم وعلامة )4( آمام العبارة الخطا: 
١‏ ا تفاخ المصباح الكهربى بغاز الاکسجین. و 
”.بي تيل المصباح الكهربى من الالومنيوم. DX)‏ ( [القامرةها»كم] 
ام تخدام الما فى إطفء احريق il‏ عن اکپریا. ( ۸ ) say‏ 
تا ابيج الفلوريسنت بمصابيح النيون لاحتوانها 
a‏ از خامل یسمی غاز الفیون, ( 22) (سرید ۰۱| 
ل المصابيح الكهربية فى المنازل على isl‏ ( كر ) eres‏ 
57 تملعتان معدنيتان فى قاعدة المصباح المتوهج. سع) مه٠٠٠‏ 
Kins‏ الانسان ردئ التوصيل للکهرباء. )<> ) الإستتدرية 1۰۱۰م 
ر نتوی مصابيح الفلوريسنت على قليل من الزئبق. Ry‏ ( [السويس ۸۲۰۱۱ ] 
. ین توصيل دائرة كهربية دون الحاجة لوجود أسلاك. )<>( [ete pany‏ 
,. الخشب والزجاج جميعها مواد عازلة للکهرباء. ص ) tears)‏ 
e, 3 ١ ۳‏ 7 ۱ 
ارہ رتسب تت روف الا راکو ری | 
gs ۱‏ اتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. ned‏ الكهرنف ters‏ | 
تقل فيها شدة الإضاءة كلما زاد عدد المصابيع یل Pro‏ 


۲. طريقة توصیل المصابيح ۱ 
؛ مواد لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها مواد عارلة باه [ بورسعید ۸۲۰۱۵ ] 


حرارة الأجهزة الكهربية رانک AH‏ 
au BIG ples ce ie‏ 
1 المسار المغلق الذى تمر خلاله الشحنات ye‏ دور كل SP‏ 2 
| طريقة تو صل بها المصابيح والأجهزة الكهربية فى المنازل “عم in‏ 

ar ae‏ + لاک 43 4 ها يس ٠11‏ ام 
د مصابيح تتميز بتوفير استهلاك الطاقة لکا رھ اسع ورت اليك" 
1 أداة تستخدم لتتحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية Sian‏ کور [atv‏ 
-١١‏ مصابیح تعتمد فكرة عملها على تسخين وتوهج الفتيلة بالكهرباء. ,ید۱۰۱۰ 

i. =_ 4 


۵ حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة 


و۸ ۲ 


ال الدراسى الثالى 
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A1 
ye 


a يتم توصيل المصابيح‎ y 
عر عون العادى من ال‎ ۳ 


1 ۾ تغلف معد و 85 st ae‏ 
ae‏ نسجة الجسم 5 
Zenon if oad SO i ۳‏ و رصع رول ۳ 


لمن Hise,‏ ا 3 وس با Ta‏ 


«a‏ ع 
قطعةً من is 47 eid‏ موص جر لس 1 
۸ يمكن إطفاء حرائق الکهرباء ڊ طنش لزق | جلوب سیناء 119 ۳ ۱ 
4 اي وس day‏ علی ۳ 22018 ۳ 
م1 daa ARP A peed‏ سول المكونة لها 
السا ی فی اوساو ررر ودر 
عل ايا الکو يجي 5 1 


7 [pres 
So Agus الدريق‎ si دم ما فى‎ 
۱ ۱۸۰۱۱ ی [ الفيوم‎ med م تصنع قتيلة المصبا‎ 
۱ میاه‎ (oe, 1لا توضع المدفأة الكهربية ملاصقة للمفروشات والسجاد‎ 
صلگد‎ ie يم الكهرباء بمواد عاز‎ ۷ 


[ الغربية ١٠١٠م‏ | 


_ |] م١۱۷‎ bagel [ 


| الإسماعيلية ۶۲۱۱۱ | 


مقابض المفكار“ 
as . oo js ap ١‏ مد ٠ Levys‏ 
توصيل على طراف مصباح ا [ مرو ٠١٠١‏ ] 4 
ا م۹۰٩۱‏ 
۱۹1 
الصف الساس WLM‏ | 
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کک ۱ درس انب وم 


= 
mm‏ دائرة 1 
aN‏ تراك IC‏ كهربية م مصابيحها على را 
إطفاء حرائق الکهر cl‏ بالماء 6 | كفر Jaret? asd‏ 


: برك أسلاك الکهرباء مکشوفة وغیر معزولة [القاهرة -۲۰۱م . جنوب سيناء 77+ ”م ] 

.جع الدائرة الکهربية من خلال المفثا ح الکهربی | الفیوم ۲۰۱۲م ] 

4 رئال جسم معدنى فى القابس. ا 

یوش ان لحروق بسب هرا [ القليوبية ۲۰۱۵م ] 
| مطروح ۰۲۶ ۲م ] 

لة متنوعة متنوعة : 

ren 

| ارن بين : توصيل المصابيح فى الدوائر الكهربية على All‏ وعلى 

التوازی من حیث: ان 


[ الطيويية 5١١5م‏ ] 
)1( شدة إضاءة المصابيح بزيادة عددها. Vy".‏ 
(ب) مسار التيار الكهربى. ANY ge‏ 


| فارن بين: مصباح الفلوريسنت والمصباح المتوهج من حيث المكونات والاستقداء. 
ت 


| د۲۰۱ج] 


aus‏ الذئ أمامك يعثل : داوف a UL‏ البسیطه ازس 
"یب الموحب ‏ "الوط الساللن 


uss‏ كف .مساج 
اا “als oo‏ 


| انظرإلى الرسم المقابل ثم 
اكتب ما تشير إليه الأرقام الموجودة على الرسم. 
و 


wec oon 


۰ 
وه 


: الخلة رز س‎ ip 
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Por :‏ 
8 اه الع تتم ا 5 ي لم ۳ 


يوصل JS‏ مصباح تلو توصل المصابيح فى مرو 
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۰ الطاقة الکشربنة 25 0 ah?‏ 


اختبار عام (۱)علی الوحدة الثانة 


شد 


س :١‏ ضع علامة (”) آمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطا , 
١‏ - یحتوی الانتفاخ الزجاجى للمصباح المتوهج على غاز الهيدر روجين. ) 
۲ يتم توصيل مصابيح الكهربية فى المنزل على التوالى. ۱ / 
۴اچ فتبلة المصباحم ح العادى من التنجستين. Xx‏ 
٤‏ يحدث الحريق الكهربى نتيجة لمرور التيار الکهربی فى جسم الانسان, 


oD 


۲ من أمثلة المواد اه کوب في مضب Ags‏ 
1 ا 
:جر الإجابة الصحيحة معا بين القوسین : 


2 


١‏ عند توصيل عدة مصابيح على التوالى فان إضاءتها 
۲- كل الغازات الآتية يمكن استخدامها فى المصباح الکهرد 


2 - يفضل استخدام التنجستين فى المصابيح الكهربية لا rs‏ 


ك5« عل e‏ ورور ی 
on‏ 


ة 
7 
” 
°" 


5-0 


۰۰ 
ae 
nen 
500 


) الأرجون - النیون 


ز درجه انصهاره منخفضة - ردی التوصیل للکهرباء درحة انصهار: ۵ مر تفع | 
Bi‏ | - عند احتراق مصباح موصل على التوالی فى داثرة كهربية 


؛ فان باقى 


المصابيح eae‏ 2101 شدة إضاءتها ‏ تقل شدة إضاءتها il‏ ,( 


_ 


س٤:‏ : اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الأتية :رو عای ازو ند 
لصم - طريقة يتم فيها توصيل المصابيح SY,‏ هاو ا ر 


: کر ۲- أحد أخطار الكهرباء ويحدث نتيجة لمرور التيار الكهربى‎ Gy 


\ 


yo 


س٥:‏ اكتب تفسيرأ علمياً لكل مما يأتى : 


۲ مواد لا تسمح بمرور التیار الکهربی خلالها. آطواد Wal‏ ها 
“- اداة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. لصاح الک مر 


ر وم -١‏ وجود نقاط توصيل عند طرفی مصباح لفلوریسنت OMA)‏ 


۲- ضرورة عدم وضع مواد قابلة للاشتعال 
و نم اس دی الانتفاخ الزجاجى للمصباح المتو 
> 
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بجوار الأجهزة المولدة للحرارة. 
هج على غاز خامل. 


الصف السادس POL‏ 


NS‏ التيار الكهربى ( صدمة 


كهربية ). 
۲ الملامسة المباشرة للنار أو الشرارة الناتجة 
حدوث حريق كهربى. 
۳ الملامسة المباشرة لجهاز کهربی يولد حرارة ( مدفأة - مكواة - سخان ( 
© أضرارها: تسبب الحروق تدميرا لانسجة الجسم. 


Ke 
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إجابة اختبار ( ؟) على الوحدة الثانية 


(%)-° (“)-§ (%)-¥ (1 .)۷(-۱ ‘le 
الصدمة الكهربية - الحريق الكهربى - الحروق الناتجة عن الكهرباء.‎ ١ ۲ 
الحروق الناتجة عن الکهرباء, ۳ النحاس - الألمنيوم.‎ ۲ 2 

٤‏ على التوالی - على التوازی. 

۵ عدم ترك الأسلاك المکشوفة - عدم العبث بالتوصیلات الكهربية ( واجابات أخرى ). 
te‏ ۱ مواد عازلة للكهرباء. ۲ مصابیح الفلوریسنت المدمجة. ۳ نقاط التوصیل, 
٠‏ 4 توماس ألفا إديسون. ۵ على التوازى. 

۷ الخقنب. Jer‏ . گلاضا: lox Bad‏ يقد 


١ 11‏ التوازی. 
7 ۱ لتوصیل المصباح بالداثرة الكهربية. 
۲ لان درجة انصهاره مرتفعة مما يجعله لا ينصهر فى درجات الحرارة العالية. 


51 لأنه موصل جيد للكهرباء. 


۳۷ @ 
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س :١‏ ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x)‏ أمام اعبارة spss‏ 
-١‏ يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر والارض والشمس 7 7 
استقامة واحدة حيث تكون الأرض فى المنتصف. / 

۲- يسير الضوء فى خطوط منحنية, 2 
۳- تدور الارض والقعر حول الشمس فى مدار محدد. ) ( 
؛- يمكن للإنسان أن يرى الشمس كاملة وهو فى منطقة شبه ایو ( ( 
0 النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف لا يؤثر على العین, 1 ۱ 


موم 
۰۰و ویو 
enoe‏ 


۳- يتكون الكسوف ............... عندما يكون القمر فى مدار أ 


لومم و 


على بالئسية ار 


weer 
acess? 
۰ 
weet 


1 a ۳۹ Waran ا ص _ لادء اسه‎ 
Scanned by CamScanner 


71 
/ 


4 )«( | 
مام العبارة , . 
5 قمر ay‏ > أضرار: شديدة oo‏ ل 
) 
) 


۴ رت طبيعيتان تحدثان بسب 
الأرض ودورانهما معا حول الشمس, 


القمر حول 
أى مكا 
عر روية کسوف امس من ف ن على سطح الاریزر ) ۱ ( 


با 
Citas. ۵‏ نغ الخسوف مره و واحدة سلو ) ( 


يي ................... الشهر الهجری 


۱ يحدث خسوف القمر فى 0 
.٠‏ تحدث ظاهرة كسوف الشمس عند يحجب . عمد که gee‏ يرن 


) * sigs 


۲ أنواع God gut‏ رت eed‏ 5 
٤‏ يتلون القمر باللون ................. عفد حدوث ظاهرة الخسوی 
ور لايعتبر القمر فى حالة خسوف عندما یکون بالکامل فى منطقة .. 


الدا 5 من العبارات الاتية 

Tus‏ : اکتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات 

yale asa ١‏ على الخط سل تمان نس ار 

١‏ المنطقة المظلمة التى لا يصل إليها الضوء نتيجة اعتراض جسم معتم لسار 

الأشعة الضوئية, 

؟ ظاهرة تحدث إذا وقع القمر بأكمله فى منطقة شبه ظلٍ'الأرض. 

؛ ظاهرة تحدث عندما تقع الأرض على الخط الواصل تمامًا بين القمر والشمس, 

۵ المنطقة شبه المضيئة التى يصل إليها جزء من أشعة المصدر الضونی, 
س٤:‏ علل؛ 

-١‏ لا يتكون خسوف حلقى للقمر. 

"- أهمية تلسكوب هابل, 


, ase" 
اليلد‎ WoL سه إرصف‎ 
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اج سلاك التوصيل الكهرر مس 
oN‏ آمنة إذا 5 are‏ انحاس 
(كهرباء. 5 معها بحذر . 
' إروافع ذات أهمية كبيرة للانسان ْ 
ag‏ النوع الثانى لا توفر الجهد دائي ١‏ 
ل : 


: ۱ 


م ر کر ,رم 


الو ديد 
, لد أنواع مصابيح الفلوريسنت وتتميز بأنها موفرة للطاقة. 


:ملل لما يأتى: 
١٠‏ البلاستيك مادة عازلة للكهرباء. 
.توصل مصابيح الزينات على التوازى. 
.لا توفر روافع النوع الثالث المجهود. 
).توجد نقطتا توصيل عند كل طرف من أطراف مصباح الفلوریسنت. 


ره الرسم المقابل يمثل دائرة كهربية ؛ اكتب مدلول الأرقام على الرسم. 


eee 
“لووووووووو ووو ووو وو‎ 


8 - 
POCO oe OT 

bee ett aTILTITiTT ry Ti Titi ii it) 
OOOO etme meres east ل‎ 


(للللروووووو ووو ووو وو FOO meebo rece‏ 
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are‏ النظر بالعين المجردة للشمس. 
١‏ يختلف نوع الكسوف تبعًا لحركة القمر أمام قرص الشمس. 
۳ لا يتكون خسوف حلقى للقمر مثل الكسوف الحلقى للشمس. 
٤‏ لا نستطیع أن نشاهد الشمس كليّا أثناء الکسوف الکلی, 


س ¥: أكمل العبارات الآثية: 
تسس تسس 


۱ تحدث ظاهرة .................... الشمس باستمرار عندما يحجب ae‏ 
ضوء الشمس أثناء مروره أمامها عن جزء من سطح الأرض. 

-١‏ يحدث ................... القمر إذا وقعت مدو فيل أشتعة الشنمین ور 
جزء أو كل القمر. ۱ 

يتكون کسوف ....... للشمس عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للارد 


س۲: :ضع علامة (⁄) أو )+( آمام كل عبارة مما پلی, مع تصحیح العبارات غير الصحيحة: 
- منذ القدم والانسان یطالع النجوم والکواکب؛ وتمکن من وضع 


حسابات دقبقة لحرکتها فى الفضاء. ) ) 
۲-یمکن رؤية الخسوف بسهولة من فوق سطح الارض بالعین 
المجردة على عکس الکسوف (١‏ ) 
۲ يمكن ملاحظة أكثر من نوع للكسوف. ( ) 
ا 
oS‏ الصف السادس الابتدائق ۱ 
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س1: اذكر المه طلح العلمی الدال على كل عبارة مما بى: 
sale‏ عندما يدخل كله منطقة ظل (eM‏ 
١‏ 5 القمر منطقة ظل الأرض. 
lll‏ والشمس على استقامة واحدة. 


مر 


۲ یحدث عندما Jay‏ جزء 


الفصل الدراسى الثانی 


r 
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ase] 1 : 599 ۱‏ 
4 أنواع كسوف الشمس هو كسوف كلى و aaa‏ . ۳ 


يتكون الكسوف الجزئى فى منطقة ........ » بينما يتكون nel‏ 
الكسوف الكلى فى منطقة 55 
1- يحدث .......... للقمر عندما يدخل جزء منه فى منطقة ظل الأرض. arene‏ 
۲ يتلون القمر عند الخسوف باللون ee‏ 
-A‏ يمكن رؤية .......... عندما تكون الشمس وراء الأفق ليلا » rissa‏ 
بينما یحدث ............. اذاقمًا نهارا, 
4- زمن خسوف القمر ee‏ روا e‏ 
۰- فى ...........لعقطیع آن تری جزء من الشمس عندين paver‏ 
كين ای نط لزنه gall)‏ على الارض. [ نی سویف ۰۱۵ ] 


س ۲: صوب ما تحته خط: 
۱- النظر إلى خسوف الم يسبب أضرارا شديدة للعين. 
١‏ يحدث كسوف جزئى عندما لا یصل مخروط الظل لسطح الأرض. السو انا 
EET‏ نوع الكسوف تبعًا لحركة الارض أمام قرص الشمس. pee‏ 
-t‏ فى بداية الخسوف الکلی فان القمر یظهر بلون أصفر. [ ای ۱۰۱ 


۳ "ره ۰ 
: ساب الف بسهولة من فوق سطح الأرض بلعين المجردة, بنی سویف ۰۱1 ام 
5 ا لقة اعتا 
ھی إعتام كلى. [ الوادى الجديد ۸۲۰۱۷ 


[ اسوان 1017م ] 


سس 
۸ @ 
e‏ 


الصف السادس PRU!‏ 


8 
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| ,۱۰۱۷ الشرفية‎ | ۱ oy Nise 
] 'م‎ . ١5 ظل لقمر على الارض, [ الخربية‎ OE 
۹ ۱۷ buat} ف الشمس,‎ 

wile مضه‎ 


١ .‏ [ نیا ۲۰۱۲م ] 
فی ۰ )43 - ie,‏ .. 

7.15 ظل الار . [ الشرقية‎ 4 i 
١ تلوب باه لالطو نی‎ eg 
معتمة لا يصل إليها ای جزء من أشعة الضوم‎ das 

SI :‏ تحدث عذ ١ “tts‏ [ السويس ۲۰۱3 
, يدرة فلكية تحدث عندما يكون القمر بين الشمس ay‏ ۱ 

على استقامة واحدة. 


. دما يقع القمر بالكامل فى منطقة شبه ظل الأرض. كت 


م. [الإسماعيلية ۲۰۱۲ ] 


لاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر فى مدار أعلى با ۳۳۳ 
ولايصل لمخروط ظل الارض, 0 
ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الأرض بين القمر spills‏ [ القاهرة د۲۰۱م ] 
على استقامة واحدة. ا 
): ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
es ۵ ۲‏ لقمر د فى منطقة شبه ظل الأرض. [ شنوقية ١٠١م‏ ] 
ااا كيرف peal‏ يدون اس سین هد 


۲ الأرض تقع بين الشمس والقمر على استقامة واحدة ويكون 

القمر فى المنتصف. [ یر ۲۰۱۷م ged Be‏ ۲۰۱ م] 
؛- وقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض. [ الوادى الجديد 15م ] 
۵ لم يتمكن العلماء من اكتشاف التلسكوبات. [ الب الأحمر 1015م] 
آ-دخل جزء من القمر فى منطقة ظل الأرض. [urd]‏ 


ann‏ ما 


۹ @ 


"عل تراس الثاني 
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مس ۳ 


۱ 


تالش المجر دة أئذا ۱ 
0 يجب لراش يرو بو مير "مور 
{~ 
لر إليه مثلم يحدث فى حالة كسوف الشمس. 

القمر للحمرة فى بداية الخسوف الکلی, ۱ 
E aE‏ الحرارة. السو 
wl‏ ۳ 
7 . حدوث کسوف حلقی للشمس. ۳ 


ye 


١‏ جلاهرة الکسوف 


تور 


a , يعتبر تلسكوب هابل من أشهر التلسكوبات التى تدور حول الارض‎ A 
= — ke 
تومه‎ 
إب) قارن بين زمن الكسوف وزمن الخسوف. [ النقهلية ٣١۰ای ار‎ 
على الظاهرة الفلكية التى يعبر عنها الشكل التالى واكتب ال‎ Gi) 
۳ علی الرسم:‎ 
5 الظاهرة الفلكية هی‎ 
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۰۰ 
oP 9" و‎ 


اختبار عام | )١‏ على الو ۳۵۶ 


وم( امام العبارة الصحيحة وعلامة العام ja‏ 
OTE‏ ة خسوف القمر فى منتصف الشهر سس 


2 اکثر من نوع من آنا ۴ لمي ۱ 


( 
۱0 ۷ > تب ) ( 
يه وية الکسوف بالعین المجردة دون استخدا, ایس 
E‏ پوس دی م اجهزة, 
۴ م پسیر فى خطوط نفیمه, : : 
حجان کسوف ........ للشمس عندما يقع القمر فى مدار اعلی بالنسبة للأرض. 
ظاهر و کسوف الشمس عندما يحجب ....... ضوء الشمس عن الا ض. 
ess .‏ 1 يكوم بتجميع الضوء والموجات الکهرو مغناطيسية. 


................. للقمر إذا وقعت .................. بين أشعة الشمس والقمر. 
.ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآثية: 
م SIL‏ يظهر بها الكسوف الكلى للشمس. 

ن للقمر عندما يدخل كله فى منطقة ظل الأرض. 

اة تقوم بتجميع الضوء لرؤية الكواكب والنجوم البعيدة بوضوح. 

يدث عندما يدخل القمر فى منطقة شبه الظل فقط | 


ناقصافی حال e‏ 


| .یری القمر 


( الخسوف الكلى - الخسوف الجزئى - الكسوف الكلى ) 
lily‏ وقع القمر بأكمله فى منطقة شبه ظل الأرض .................... للقمر 


) يحدث خسوف جزئى - يحدث خسوف كلى - لا يحدث خسوف ) 
1 عند مشاهدة الشمس وكأنها قرص أسود محاط بهالة مضيئة تكون الشمس 
فى حالة .0202020 ( كسوف کلی - كسوف جزئى - كسوف حلقى ) 
). تلسكوب ...تم إطلاقه فى مكوك فضائى عام 1٩۰‏ ام. 
( جاليليو - هابل - إديسون ) 


- 


قله 


5 


|[ يتكون للقمر خسوفًا حلفیا. 
١‏ ظاهرتا الكسوف والخسوف تعد تطبيقًا لظاهرة الظلال. 


118 وروی‎ 
b 
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س ا: ضع علامة (⁄) امام العبارة الصحيحة وعلامة ».ا امام العبارة الذي 
١‏ تتكرر ظواهر الكسوف والخسوف بصفة دورية ويمكن التنيو 
Ge‏ : 
- نستطيع رؤية خسوف القمر من ای مكان الار م 
۳ القمر داتمًا نهار, سح لارض. 
۵ لا يجب النظر بالعین المجردة للشمس. 


استقامة 


-١‏ يحدث .......... للقمر إذا وقعت ne‏ بين الشمس والقمر على 


۲ يقع تلسکوب مت E‏ الجوى للأرض pels‏ 
۳ التلسكوبات تقوم بتجميع الضوء باستخدام ا أو ۱ ۱ 

oe يحدث كسوف للشمس عندما يقع ............... بين‎ ٤ 

۵ تتسع منطقة الظل كلما ................... الجسم المعتم م3 zeit‏ 


س۲: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآنية: rak:‏ 
۱- المنطقة شبه المضيئة التى يصل | , د الع ج ۳ 
— لمضيئة يصل إليها جزء من أشعة المصدر ال . ۱ 
1 يحدث للقمر عندما يدخل القمر كله فى منطقة تذل إل از الضونى, 
۳ ظاهرة فلكية تحدث ليلا تمتد لاکثر من ساعتين. ۱ 
dll -4‏ تقوم بتجمیع الضوء والموجات الكهرومغناطيسية "یه 
0. آشعة لایمکن آمتصاصها خا Dl‏ ی رية الأجسام مد 
و رج اخاف الجوی فتسبب حمرة للقمر فى بدا 
س؛: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: .6035 
-١‏ تنشأ ظاهرة خسوف القمر فى Sell...‏ الهجری, ( اول - الصف . igs‏ 
۲- زمن کسوف الشمس ....... من خسوف القمر.( أكبر ‘candied‏ 
CPT‏ .( اگبر من - أقل من مسا 
- كل بلی من أنواع الخسوف عدا ب ( الكلى - الجزئى ‏ الحلقي 
4- الضوء يسير فى خطوط س ( ملحلية - متعرجة Kaan»‏ 
+ الشوء پدیر فی خه ‘ 
۱ يحدث الكسوف cere : Laila‏ (لیلا"- نهارا -لیلا ونهار! 
شلات أ بحدث خسوف جزئی للقمر, 
- يعتبر تلسكوب هابل مر أشي اه ال“ 
a‏ ب هابل من أشهر التلسكوبات التى ل الار د 
89-7 خسوقا gS Sha pil Ula‏ که لد ر a‏ 
11 
ON‏ الصف الساجدس 
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aly -‏ 
واس القمر فى | "این 
pO See |‏ 


ae 


تاق قوع SDT‏ 
الحقيقى وإذا وقفنا بها ونظرنا فى اتجاه مصدر ص 
سنرى جزءا منه. 

فيه لا نستطيع رؤية الشمس LS‏ فى منطقة ظل 2 

الأرض وتبدو الشمس كقرص مظلم أسود تماما 

فيه نستطيع رؤية جزء من الشمس فى منطقة شب كلل 

| وتبدو الشمس كقرص مضی ناقص. 

| يحدث عندما يوجد القمر فى مدار غلى بالنسية 

يصل مخروط الظل لسطح الأرض وتبدو ال: 

| أسود محاط بحلقة مضيئة. 

| هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون BAN‏ 

والشمس وجميعهم على استقامة واحدة بحيث يكون القمر 

ETE ۱ 

سس سل 


التلسكون | هو آلة + تقوم تيع د 
کر . 

ا : 

ل eee‏ ویقع علی رید 9۳ کر ۲ 


—— 
0 913 
a 
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5000 2 


يال 
4 ۰ 


زمم تعلبلات الوحدة الثالشة وإجاباتما النموذى 7 
۱ , يال للأجسام المعتمة, 
ait‏ ۸ خلاهرة کسوف الشمس, 
ببب وقوع القمر بين الأرض والشمس على استقامة | ۵ یلقی القمر 
a we‏ احدة حیث 
*. ظله على الارض حاجبًا عنها ضوء الشمس. 707 
۰ اس 2 9 
ین ا أكثر من نوع للکسوف أثناء حدوثه. 
ر يسبب مرور القمر آمام قرص ال : de:‏ و اد 
ا Sh‏ م فرص الشمس حیث یحجب gle je‏ کل قرص الشمس. 
وك الکسوف الحلقی للشمس, 
| سیب وجود القمر فى مدار أعلى بالنسبة للارض فلا يصل مخروط الظل 
لسطح الارض. 


ج/ لان الضوء يسير فى خطوط مستقيمة. 


,. منرورة عدم النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف. 
پم لأن الهالة الشمسية الخارجية تظل تطلق الأشعة الضارة للعين مثل الأشعة 
فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والتى تسبب فقدان البصر. 
.. حدوث ظاهرة خسوف القمر. 
ج/ بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة حيث يكون 
القمر فى منطقة ظل الأرض قتحجب عنه ضوء الشمس. 
-y‏ يثلون القمر باللون الأحمر أثناء ددوث الخسوف. 
ج/ بسبب الأشعة تحت الحمراء التى لا يمكن امتصاصها من أعلی الغلاف 
الجوى للأرض. 
/- حدوث ظاهرة الخسوف الكلى. ج/ بسبب وقوع القمر بالكامل فى منطقة ظل الأرض. 
4- حدوث ظاهرة الخسوف الجزئی, ج/ بسبب وقوع جزء من القمر فى منطقة ظل الأرض. 
-١١‏ لا يحدث للقمر خسوفا حلقیا كما يحدث للشمس. 
جالأن الأرض أكبر حجمًا من القمر. 
٠‏ ١١-لايمكن‏ أن تتوقف ظاهرتا الكسوف والخسوف. 
ج/ بسبب دوران القمر حول الأرض ودورنهما سويا حول الشمس. 
-١١‏ يعتبر تلسكوب هابل من أشهر التلسكوبات vill‏ ندور حول الارض, 
ج/ لأنه قدم لنا أفضل الصور عن الأرض والفضاء. 
-١‏ تعد ظاهرة الکسوف والخسوف تطبيقا لظاهرة UR‏ 
ج لان فی الکسوف اق القمر ظله علی الارض ۰ آما فی الخسوف تلقی 
الأرض ظلها على القمر. 
© 210 : 
الفصل الدراس, الثانى e ey‏ 
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ra‏ ۾ وعلامه 4 (x)‏ أمام العبارة الخطا, 
۱ 2 = العبارة Riin‏ القمر و a‏ ض و الشمس على | 
re a Sis 1‏ 
1 3 
A. e EE‏ 


4 77 ج # منطقة ال الع 


سا aie‏ یسب كل EAN‏ مرضوع لیس 

نوع الكسوف AS jal esi‏ القمر أمام قرص الشمس. 10< 

۲- لا يجب النظر مباشرة بالعين المجردة للشمس أثناء الكو Li‏ 
lt‏ بعدث ل Nie‏ 


cee pre 
> ف الجز ر‎ = 
٤ر الما‎ ase! ۳ ec te 


an‏ اصن لبان 
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حیں یحم یر ee ٠‏ 

Î م‎ tS كسوف‎ | 

وفيه لا نستطيع رؤية الشمس كليا فى 

منطقة سقوط ظل القمر على الارض 

( قطرها كم ) وتبدو لشمس كقرص | 
أمظ تماما 

(۲) كسوف جزئى: 

وفيه نستطيع رؤية جزء من السمس فى 

منطقة شبه ظل القمر وتبدو الشمس كقرص 

(۲| کسوف حلقی: خلفی 


mee 


ی حول الأرض فى مدار شبه دائرى وعندما يوجد القمر فى مدار ألم 
. ارض لا يصل مخروط الظل لسطح الأرض فیتکون الكسوف AN‏ 
دباو الشمس كقرص أسود محاط بحلقة a‏ | 
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۳( ينا 
۲ زمن کسوف , طبیعیتان تحدثان بسبب دور | 


ن ۽ الخسوف د 
a la 5 alia,‏ 
ae‏ مكان على سطح الارض, 

۳ يكن رؤية کموف آشس عن ا‎ ٤ 

۵ يحدث ن الخسوف مرة واحدة سذود oA‏ 
س ۲: : اکمل؛ 

١‏ ۔ رحدت خسوف القمر فى تنبب 

۲ مت ی ماب رش لس را ۳ 

۲ أنواع الخسوف GAT‏ 5 در ۱ 

3 - يتلون القمر باللون ال .عفد حدوب هرة الخسوف, 

۵ . لا يعتبر القمر فى حالة خسوف عندما يكون بالكامل فى منطقة مه 
‘Tus‏ : اکتب المصطلع العلمی الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 

\b 
يقع القمر على الخط الواصل تمامًا بين الشمس والأرض‎ Laie سوت اه - ظاهرة تحدث‎ 
المنطقة المظلمة التى لا يصل إليها الضوء نتيجة اعتراض جسم معتم لسار‎ 5 

اوه اس eas‏ وط الظل المع 
۱ ۲. ظاهرة تحدث إذا وقع yall‏ بأكمله فى منطقة شبه ظل الارض !لوح 
٤ Poe‏ ظاهرة تحدث عندما تقع الأرض على الخط الواصل تماما بين القمر والشس 
ie ae ۵‏ رو وس اس 


ON‏ سه 


س٤:‏ علل: 

۱ لا يتكون خسوف حلقی للقمرل:) مت 

الا يمكن أن تتوقف ظاهرتا الكسوف والخسوف(0)) 9 
i‏ = أهمية تلسكوب هابل. 9( کے 


: aly 
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attle, 


cal XE ua,‏ ۳ #8 وعلامة (x)‏ أ ا 
١‏ تصنع أسلاك التوصيل الكهربى ی ف لتحا م العبارة الخطا؛ 
٠‏ الکهرباء آمنة )13 تم التعامل "fastens‏ 


( 

۱ إروافع ذات أهمية كبيرة للانسان. )~( 
te‏ انوع الثانى لا توفر الجهد دائ (uy)‏ 
(XY)‏ 


we arc' n .و‎ 7 


5 ۰ 
موه‎ f ۴ 


SON نوع من الروافع تكون.فيها مذو وتقطة اارکز رامع | ارم‎ ١ 


۴ ۷1 أخطار الكهرياء وتسبب تلف aia‏ لجسم جر وی Gaal ١‏ لورت ۱ 
؛ أول من قام بوصف الروافع لأول 3.94{ are he?‏ | 
؛: ملل لما يأتى: Pea ait a‏ 

مرا در 1 
x‏ - البلاستيك ماد مادة ‘ale‏ تسبح سکیا رل" ۲ 


له للكهرباء. ۽ _ ج و الوه بوانت \ اا 
.توصل مصابيح الزينات علیالوازی مر ری اد 


[ / وجد نقطتا توصييل عند کل طرفج من مصباح الفلوریسنت 
oy |‏ الرسم المقابل مسر ات تس ار یرسور 


1 
‘it ۱۱۳ © 
amg 
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TITS 
يد بن‎ 054-22 DEC يت‎ 
N ۱ OSES 


نا 


اجابة تدریبات الکتاب المدرسی ود » imei‏ الثالثة 
GY ۲ : 1‏ القمر يحجب كل أو جزءًا من ضوء الشمس, 
٤‏ لان القمر يحجب قرص الشمس WIS‏ عن الأرض,. 


١‏ حتى لا تؤذى أشعة الشمس العين. 


3 


sig 
الارض لو ينين ف - الأرض. ان‎ gy -۳ ف‎ 
كسوف - القمر. خسو وه‎ -۱ ard 
{v’) -١ .)۷( -١ Ye 
منطقة الظل: - منطقة يحجب عنها أشعة الضوء المباشر.‎ -۱ ۳۹ 
إن منلقة شي الظلد . منطقة بين المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقیقی.‎ nn 

۳- الکسوف . لا نشاهد الشمس US‏ ويحدث عندما تقع الأرض فى منطقة ظل القمر. 

: نشاهد جزءا من الشمسء ویحدث عندما تقع الارض فى منطقة شبه ظل القمر. 


ا تج 
5 الخسوف الکلی: . لا نشاهد US yall‏ ويحدث عندما يقع القمر فى منطقة ظل الارض. 


10% ۱- مقارنة بين الکسوف والخسوف : أجب بنفسك. 
۲- مقارنة بين الكسوف الكلى والكسوف الحلقى : أجب بنفسك. 
۱- خسوف gS‏ ۲- خسوف جزنی. ۳- خسوف القمر. 
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الآنية: 


احمل العبارات 
را 


حور الشهر القمری, 


الکسوف الكلى فى منطقة. .إلى nell 5 pW‏ | 
5 جن ۴ ۱ . 12 

: د ۱ 1 

ye يتلون القمر عند الخسوف باللون .| لل جر‎ ١ 
t 6 يمكن رؤية س عندما تكون الشمس وراء الأفق ليلا‎ ۸ 
pone] دایم نهارا.‎ ies > بينما پحدث,‎ 

:م خس ف الق سا عه آو . تفر ید ۱ 
yaall oo‏ + اسا تفریبا, | مطروع | 

-٠‏ فى 2S‏ نستطيع أن نرى جزء من الشمس عندما 

تكون aie‏ منطقة شبه القمر علی الأرض. [ بنى سويف 015 ام | 


س ۲: صوب ما تحته خط: ۳ الق 
۱ النظر إلى خسوف القمر يسبب أضرار! شديدة للعين. dod]‏ ۰۱۷ 
1 يحدث كسوف جزئى عنتما لا صل مخروط الظل لسطح الأرض. [Nesey]‏ 
۳ یختلف نوع الكسوف تبعا لحركة الارض أمام قرص الشٌمس. . [اسرطه.”م) 
a ete‏ العلى فإن القمر يظهر بلون أصفر. fi pen‏ ۰۱۰ 
ال بسپولة من فوق سطح الارض بالعين المجردة. (yg)‏ 
مت بل هى منطقةإعتل کل نع لت مد 
os lod _‏ معطته ا ee‏ 


۳۹۲ 
سیب 
۲ الصف السام الابلال | 


| 
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oro 


۰:۰ 


هزین رف إلى “sh‏ سسا WN pet‏ 


من دقيقتين. 
ر لب a‏ أجهزة خاصة درک و | رم ٠٠٠١‏ | 
چون کسوف كلى فى منطقة سفوط : و 
؛ ae‏ ی جز 
زمن خسوف القمر أقصر من رض. | الغربية 5٠01م‏ | 

- دمن کسوف الشمس یا 

ic; ,‏ المفهوم العلمی: | باط ۲۰۱۷م ] 

| فل فی خطوط مستت ۱ 

ل ر مستقيمة We‏ لم یترضید وع 

ظ ة فلكيه تحدت عندما يكون | [rare‏ 
۱ عه يدور ين ان مت ats oe‏ 
منطقة معتمة لا يصل إليها أ ت فى ابریل عام ٠111م‏ و( on‏ 


بترم ى جزء من أشعة الضوء وصطعة الل الح گرم 
. طاهرة فلكية تحدت عندما يكون القمر بين الشمس والأرض 

على استقامة واحدة. بره بورع Ce‏ سد 

a عندما يقع القمر بالکامل فى منطقة شبه ظل الارض اللاخوف‎ .٠ 
عندما يكون القمر فى مار أعلى بلئسبة لارض‎ EY 

BNW, استروط ظل الا س‎ ayy, 


[ القاهرة داء 'م ] 
۸ ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الارض بين القمر والشمس 
على استقامة واحدة. 2 ی الف Je‏ [ المنوفية 15١1م‏ | 
ع باه دور آن یخست وتسمی ور 


1 :ماذا يحدث فى الحالات الآثية؟ wb) Fae‏ خسرف) 
| ١-إذاوقع‏ القمر كاملا فى منطقة شبه ظل الأرض. [tras]‏ 
| شاه قرف الشمس بدون نظارة خاصه رول ete era‏ 
2 اور ~ 
٠‏ ۲ اارض تقع بين الشمسٍ والقمر على استقامة واحدة cad a oe‏ و 
القمر فى المنته نی وور گ سروف ۱ [ القليوبية ۲۰۱۷م Be‏ الشیخ ۲۰۱۵ م ] 
وفع القمر فى مدار جب ۸ a "habe‏ ید ۰۱۵ ین 
“لم يتمكن العلماء من اكتشاف التلسكوباتم نوا wb UD‏ دراك رگج 
يتمكن ء من 7 مذ ورود > الخسام سقو بإ 1 
BO"‏ جزء من القمر فى منطقة ظل الار 5 ۳ 


asas CF Gg ریحرتا لح‎ 
1 216 © : ۳ لور‎ 
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؟- ظاهرة الكسوف والخسوف تعد" elif‏ اقبي 9 gor‏ 


a خا‎ x ۱ ۳۳ ont ۳.۳ یوب لاله‎ ۳ 


۱ 
ال ss Aan‏ وی 
1 نطقة الظل ند عر فيها باعتدال الحرارة. لكين اطبا ۸ - Tae‏ 


| 15 البحر الاح‎ [ CES aN ES ۷ 


| بات قى تدور حول الأرض. ee‏ 
۸ يعتبر تلسكوب هبل من أشهر ار مواد ww‏ 


۲ ۳ 2 1 

س۱: أسئلة متنو س1: أسئلة متنوعة ؛١- E‏ ضع يس جز تفع ده راز PY‏ 
(١)(1)اذكر‏ فرقتا واحذا بين خسف الى ae‏ 

ابا قارن بين زمن الکسوف وزمن الخسوف! ۳7 اتا اع anaes‏ 


(۲)تعرف على الظاهرة الفلكية التى يعبر عنها الشكل التالى واكتب البيانات 
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مقارئة بين ظاهرة كسوف الشمس aging‏ القمر 


لا يجب النظر مباشرة إلى 
الشمس و استخدام نظارات | د 


«۳ 
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يي ملامة V1‏ أمام العبارة الصحيحة و 
يبال و جم فى منتصف ST‏ 


سکوب , oe WA,‏ يقوم بتجميع الضوء و جات ااکهرو مغناطرسية 
يدث .جخ Sis‏ للقمر إذا وقعت cdc)‏ بين أشعة الشمس والقمر. 

,م من ما تي اله كل سا من رد تي 

TRS‏ يظهر بها الكسوف الكلى للشمس ake‏ رق 

بدت للقمر عندما يدخل كله فى منطقة ظل الأرض ضبحو فى کش 

aaa \ لرؤية الكراكب والنجوه اومان‎ Sa 


)نت at‏ الصحيحة معا بين القوسين: 
٠“‏ رى القمر ناقصا فى حالة سم سي 
( الخسوف الکلی - الخسوف الجزئى ير 


سروب رض . Sound‏ 


* عند مشاهدة ال 
فى Alla‏ و (کسوف ۳ crash‏ وف حلفي ) 
اطلاقه نی عام ۱۱۰ el‏ 
)تلسکوب تم فى مكوك ) umet ia ails‏ 
١‏ : ا — 
١لا‏ بتكو ۱ فا bila‏ 6 
gil‏ أن ارى جزء من ف ee‏ 
سا اس یبن 9 يما 
رم 


ال الدراسی رون ۲۳ 1 رم مامت 
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NN نا‎ ae co gc 
إجابة اختبار ) ۲) على الوحدة الثالثة‎ 
(%)-° {j 


فا ي I‏ ۲( 
۱- خسوف - الارض. ۲- هابل. ۳- المرايا » العدسات. 
¢- القمر - الأرض - الشمس. 6 اقترب - مصدر الضوء. 
۱- منطقة شبه الظل, ۲- خسوف كلى. ۲- خسوف القمر. 
5- التلسکوبات, ۵- الاشعة تحت الحمراء, 
nat‏ ۲- أقل. ۳- الحلقى. ٤‏ - مستقيمة. ۵- Sls‏ 


-١‏ منتصف. 
۱- بسبب وقوع جزء من القمر فى منطقة ظل الارض. 
ay -۲‏ قدم لنا أفضل صورة عن الارض والفضاء. 
۳- لان الارض أكبر حجمًا من القمر. 
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أسئلة و أجوبة 


2-0 ug 


4 ۲ ف neg‏ 
سوک ب سمي ون اي 
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2 UN 
داخل الفجوة العصا‎ J ui 
0 1 ‘al يز المحلو ريه * للشعيرة‎ } 
التربة. ر‎ je Ji 
( ) مر الشعيرة الجذرية يتعدى عدة شهور,‎ 
) ( يرات الجذرية سميكة لحمایتها.‎ ”* 
جد لول العبارات الأتية:‎ 
یت یت نهر‎ 
ية حيوية يصنع فيها النبات غذائه باستخدام مواد بسيطة فى‎ 
الشمس.‎ eer 0 
مل الساق وكفرجاته وما تحمله من أوراق وأزهار وثمار.‎ | 
دی ری ى الجذر وتمتد منها الشعيرات الجذرية.‎ | 
| 


ah 


۷ 2 طبقات الجذر سمكا, 


الح الشعيرة 5 الجذرد بة الماء بالخاصية STARTS‏ 
cy‏ لبعض الأملاح بالمرور عبر الغشاء شبه المنفذ 


الشعيرة الجذرية ليسمىن gi‏ 0 
| ااشعيرات الجذرية تمتد من ................ ومبطنة بطبقة رقيقة من e‏ 


| امن العناصر المعدنية التى تلزم النباتات للقیام بعملية البناء الضوئى EE EEE‏ 
‘a‏ فى وجود ثانی أكسيد الکربون وضوء الشمس. 


:ملل لما يأتى: 

| .رز الشعيرة الجذرية مادة لزجة. 

أ-جدر | ات الجذرية رقيقة. اا 000 

لحاس اج الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية أكبر من تركيز 
محلول التربة. 


of‏ 9 | 2 للنبات. 
ee see‏ 


عل التراسى pil‏ 


مس هده 
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١١1١ 
‘ 
‘ 


1 
أا 


, 
و47 


بل الماء والاملاح خلالها. 


ات الجذریه 4 دقيقة 
اه جدر . الشعیر قة النبات, 
۵ تکثر الثغور على السطح العلوى اورا =f)‏ 
sy‏ اکمل؛ 1 
۳ ندات من مجموع ae gee.‏ 
١ -‏ رتك" النبات من 55 7 ail‏ 
ee ۱‏ النبات من الماء عن طريق Seis‏ 343404644 فى عملية لسمى = 
از المجمو الجذری 0 ۳ ۱ acs‏ ۱ 
i :‏ ۱۳ ۲۲۲ جية تسمی وهی وتنتهى من الداخل ب = 
۵ تفرز الشعيرة الجذرية مادة ...تعمل على — ; 
س؟: اخترالإجابة الصحيحة معا بين القوسين؛ : : 
۱- جدار الشعيرة الجذرية REE‏ ) رقيق ع سلب - سميك 4 
۲- النتح عملية حيوية ................ النبات فیها الماء. ( یمتص - يتشرب - يفقد 
٣‏ يحصل النبات على الطاقة من عملية ............... ( التنفس - النتح - - البناء الضونی ۱ 
4 تركيز المحلول داخل الفجوة العصارية .................. تركيز التربة. : 
( أكبر من - أقل من یساوی ] ۱ 


۵ - يحتاج النبات إلى كميات ضئيلة من 
( الفوسفور - الماغنسيوم - الكالسيوم ius‏ 
س؛؛ فى الشكل المقابل؛ اكتب البيانات كاملة؛ 


آ 


۱ اباب‎ 000 CR CCS 


س٥:‏ ما المقصود بكلاً من؟ 
۱- عملية النتح, 


© ۲ 
ee 


PTT TTT 


at‏ الخاصية الأسموزية. 


الصف السادس 


> 
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4 = > 

“ ۵ 

a mates - ر‎ 

2 - 65 ID } 

0 ~ Bat 

8 - 1 

7 ۳ i 
J - ۱ 


تدريبا 


ج السطح السفلی للورقة, 


0 
ااي ووو 


طريق 


lal - 3‏ 2 فيه 
. التشرب. — الاسوزية, 
> ره 
إشعير 5 الجدرد عمر eS‏ 
ب- متوسط, 


Jai ||‏ ۱ 
قد النبات الماء على هيئة بخار بعملية 


.۰ 
0 و 1 


| البناء الضونی. . ب- النتح. ج التبخیر 
جدار الشعيرة الجذرية ميا ۲ 
| سميك. ب- رقيق. چب متوسظ 


٠م‏ رزكر العفهوم الم الذى تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية: 
. زتقال جزینات الماء خلال غشاء شبه منفذ من منطقة لول" 
تركيزه منخفض إلى منطقة محلولها تركيزه مرتفع. 
,. تركيب يمتد من بشرة الجذر يقوم بامتصاص الماء. 
م. عملية حيوية يفقد بها النبات الماء على هيئة بخار. 
). تركيب فى النبات يمر خلاله الماء من الجذر إلى الساق إلى الأوراق. 
ه. خليتان تحيطان بالثغر فى أوراق النبات. 
٦‏ قدرة الغشاء الخلوى للشعيرة الجذرية علی السماح لبعض الأملاح 
بالنفاذ خلاله حسب حاجة النبات, 
acy,‏ كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما تحته خط: 
١‏ تساهم عملية التنفس فى صعود الماء والذائبات إلى أعلى النبات. 
١‏ تمتد الساق وتتغلغل فى التربة لزيادة سطح الامتصاص. 
۲ تفرز الشعيرة الجذرية مادة صلبة تساعد على جذب الماء, 
4- يفقد النبات الماء على هيئة بخار بعملية البناء الضوئی, 
٥‏ تحاط الثغور فى النبات بخليتين خشبيتين. 


الفصل الدراسى الثانى 


8 
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۱7-۳۳ 
۲ الخاصية الأسموزية. 
۳ النفاذية الاختيارية. 


47 أسئلة وردت بامتحانات الادارات التعليمية على 


سا: ضع علامة [” أمام العبارة الصحيحة وعلامة (*) أمام العبارة الخطا: 
١-دور‏ الشعيرات الجذرية فى النبات هو امتصاص الماء 


والأملاح, ) ( [ القاهرة ۱۰۱۵ | 
-١‏ تنتشر الثغور بكثرة على السطح السفلی لأوراق النبات. ) أ res]‏ 
"- تركيز المحلول داخل الفجوة العصارية يكون أكبر من 
تركيز محلول التربة. ( )اسب 
oe es Wed oa ٤‏ 
- لدميز الشعيرات الجذرية بان لها جدارًا سمیکا. ) )| کر الشیخ 1۰۱۲ب 
32 2 أي © لوعو »م 9 
١‏ ۳ عملية حيوية يفقد فيها النبات الماء الزائد عن حاجته. ) ( [الجزةه۰۱| 
- تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة ۱ 
تحط لجزو ia ys‏ وه ) ( [ أسوان [et‏ 
اشخاا او م فان a‏ .۰.۰ ( السم 
1 “رمس تنظم مرور الماء إلى نسيج | لخشب. ) ( la)‏ 
ma‏ 
مس ۱ 9 
الصف الساحس الب 
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a WOE نو‎ 


sri. 


4 


| بور سعيد 6١10م‏ ] 


انب yang‏ الدال على العبارات الآتية: 
cS‏ صغيرة موجودة على سطحی أوراق النبات. 
يتان ت تحيطان بثغر الورقة. 
( ي النبات للماء على هيئة بخار pls‏ 
" زء من النبات يتغلغل بين حبيبات التربة ويقوم بتثبيته. [ البحر الأحمر 6١١5م‏ ] 
5 رجيب فى النبات يمر خلاله الماء من الجذر إلى الساق إلى الأرراق. [ أسوان ٠٠٠م‏ ] 
. مملية حيوية يقوم بها النبات الاخضر لتكوين غذاءه. [ دمیاط ۶۲۰۱۲ ] 
| الماح لبعض الأملاح التى يحتاجها النبات بالمرور عبر غشاء شبه من -.. .۳ 
lay»‏ الماء من منطقة محلولها تركيزه منخفض إلى منطقة 


| اافصر د۲۰۱م ] 


| قا ۲۰۱۵م ۰ »بنی سویف ۲۰۱۷م | 


محلولها ترکیزه مرتفع. [ مطروح 6١١5م‏ ] 
]| م , وختر الاجابة الد.حيحة مما بين القوسین: 
5 تگیز لمحلول داخل nally eal tell‏ 5 البنترية SS Pome‏ 
59 تتميز الشعيرة ة الجذر رية بان لها جدارا... ES‏ ا تیه sill‏ 
5 عكر oa‏ وی اش اش اش ا fee‏ 
( السطح السفلى للورقة - السطح العلوی للورقة - الساق - الجذر ) 
؛. يحاط الثغر فى النبات بعدد .................... من الخلايا الحارسة. در «احر ۸۲۰۱5] 
١‏ ( واحد - اثنين - ثلاث ) 
7 يفقد النيات الماء على هيئة بخار بعملية ال اتید ۱۳۳۰۲۵ 
( البناء الضوئى - النتح - التبخير ( 
٠‏ يصل عمر الشعيرة الجذرية إلى حوالی عدة 00 [الظربية ۵٠٠٠م‏ ] 
( أسابيع - سنوات - شهور ( 
؛: أكمل العبارات الآتية: 
پا اکمل ألعده o ia‏ ۳ 
١‏ تفرز الشعيرة ة الجذرية مادة ............... تساعد على تغلغل الجذر. [الاقسره٠.'م]‏ 
۲ الغشاء الخلوی له خاصية .................... حيث يسمح فقط 
لبعض الأملاح بالمرور خلاله, [ بور سعید 5015م ] 
۳ يفقد النبات الماء على هيئة بخار بعملية 000 [اسبوط ۲۰۱۵م ] 
٤‏ تعمل _ lo‏ امتصاص الماء والأملاح من التربة. [جنوبسينء»٠.م]‏ 
5 توجد فتحات تسمى .................. على السطح السفلی لأوراق ۱ 
النبات للقيام بعملية E A۹۹۹ nne‏ 
يلس ھی س س مها 
© ۳۷ 
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al‏ ااا و ےک ی 
CS Sea 25‏ ا ار Ce SUPT‏ 


, 
8 و١‎ ٠ 


a Sah‏ ووه وه ومبطنة من الداخل موري 


y |‏ الشعدرة الجذرية تمتد من 

بطبقة رقیقه من 11 اه 
| لجذ 6 Ras‏ ود تم 6 € 
| ۸ بترکب الجدر من Stamnes Sty‏ سم ee‏ زو 


۰ 
۰ 


0: 
Fr -‏ المحلول داخل الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية أكبر من 

تركيز othe‏ ی الغبية ۳ 1 
| ۲- يحاط الثغر بخليتين حارستين. a‏ [ اسدان ۰۱۵ كم, الشرقية م.م 1 
۱ ۳ جدار الشعيرة الجذرية فى النبات رقيف.. ۱ 
٤ 5‏ عمر الشعيرة الجذرية لا يتجاوز بضعة أيام أو آسابیع. ورین 0 
ه تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة. a‏ 


= س1 : ماذا يحدث عند...؟ 


As لهت‎ ; tet (et 
| الغربية ۰۱۵)م‎ [ Ay pall لم يوجد الغشاء الخلوى فى الشعيرة‎ ۱ 5 
Wr عدم وجود ثغور على أوراق النبات.‎ -۲ 0 
feted عدم وجود شعيرات جدريه بالنبات. [بورسعيد‎ -۳ 


۵ قام النبات بعملية نتح داخل ناقوس زجاجى. [ الدقهلية ۲۰۱۰م] : 
س۷: OE egal‏ 
- )4( اذكر ذقط اثنين من ملاءمات الشعيرات الجذرية لوظيفتها. Who.)‏ 
(۲)ما الدور الذى يقوم به المجموع الجذرى فى النبات؟ gan,‏ 
2 () ما المقصود بالخاصية الأسموزية ؟ رنه 1۰1۷ب 
)¢( الشكل المقابل قطاع فى جذر النبات اكتب البيانات التى تشير إليها pM‏ | 


(r (\) ot 3‏ 
Sea 3 1‏ 
ot 8‏ 10ل يتا 
شعيرة جذرية 
د 


wesseveveresesontenetneeasenesrenanutnes 
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FSF 1‏ ات الجدرية meet,‏ 
"ل لمجموع لجذری ی تيت ay bedi‏ ۱ 

) الماء فى عملية التح عن طريق النغور‎ a 
۱ ب تمند الساق وتتغلغل فى التربة لزيادة سطع الامتصاص.‎ 


TIN 55-59‏ سوب 
۲ تمتد الشعیرات الجذرية من .................. (الساق- الأوراق - الجذر ) 
۳ النتح عملية حيوية كاوها لاغ stig)‏ - یمتص - یتشرب ) 
£- يقوم المجموع الخضرى لب 22711111111 

را اس سار ات ی ای 
5 کل عبارة بن العبارات SH‏ 


۱ د مي بصنم فيها لبت غذائه باستخدام مو مواد بسيطة. 
۲ خلايا فى جذر ابات تقوم یم مرور الما إلى یج الشب. 
۳ ما يحيط بکل ثغر لیفتحه أو يغلقه 

4 ما يبطن الشعيرة ة الجذرية من الداخل. 


١‏ للمجموع الخضرى همية كبيرة للنبات. 
۲ تتمزق خلايا البشرة بين حين وآخر. 
۳ ترکیزالمحلول داخل الفجوة العصارية للنبات أكبر من تركيز المحلول فى التربة. 

Le‏ الشعيرات الجذرية امتصاص الماء من التربة. 
I :‏ 
الفصل الحراسى الثالى 
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=r 1 ۱‏ یعنی 9 ب الماء من EY‏ 1 > جدر cal‏ ) ( 
۲ للشعيرات الجذرية جدر رقيقة. ) ( 
۳ يمتد الجذر ويتغلغل فى التربة لزيادة مساحة سطح الامتصاص.( ) 
؛ تحاط الثغور فى النبات بخليتين خشبيتين. ( ) 


تت تتش الشغور بكثرة على السطح مم ...مي التبا 
فر يضام بت الاخضر غذائه فى عملية ۲[ 
۳ الخاصية الأسموزية هی 110101010101010 
اسل هو مت ات satadivaes‏ رت ات9 روت هزین 


a ٠ | es 1‏ ارال بو 
y="‏ :1 1 كلل بارة من sll‏ ات الاثية: 
Cv 8 4‏ 3 


۳۳ تمتد منها الشعيرات الجذرية. 
ایسا یسوط کل ر ت آزر کا 
el jel asl ۳‏ النبات ویعمل على تثبیت ت النبات فى التربة. 
1 کے کے اہ کو oe‏ يحت cae‏ علد 


رس = 
۱ ( صنع الغذاء - تثبيت النبات - امتصاص الماء والأملا ج( 
۲ النتح عملية حيوية ................ النبات فيها الماء. ( يكتسب - يفقد - بتشرب) 
۳ تمتد الشعیرات الجذرية من ...یتآ ( الجذر - الساق - الأوراق) 


( السماح لبعض الاملاح بالمرور لحاجة النبات إليها - فقد الماء ‏ امتصاص الماء من التربة) 


۴ ۰ 


9 
۲ نتمزق خلايا البشرة بين حين وآخر. 
۳ تساهم عملية النتح فى عملية الامتصاص, 
٤‏ تتلون أوراق النبات باللون الأحمر عند وضع جذوره فى ماء ملون أحمر اللون 
ع؟ @ 
٠‏ الصف السادس الابتدائی 
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۱ ! / 7 


ر ۶۸ +۰ 


۵ 


لنباتات الخضراء لصنع غذانها من 


| هى عملية حيوية تقوم بها | 

مواد بسيطة (ثانى أكسيد الکربون - الماء - ضوء الشمس). 

ظ رت | هی شعيرات تمتد من الجذر وتبطن من الداخل بطبقة رقيقة من 
السيتوبلازم وتحتوى على فجوة عصارية كبيرة. 

هی أنتقال الماء خلال غشاء شبه منفذ من منطقة محلولها 
تركيزه منخفض إلى منطقة محلولها تركيزه مرتفع 
( من التربة إلى الجذر ). 

هو السماح لبعض الاملاح المعدنية بالمرور عبر الغشاء الخلوى 
شبه المنفذ طبقًا لما يحتاجه النبات بمساعدة الطاقة الناتجة 
من عملية التنفس. 

هى عملية حيوية يفقد فيها النبات الماء على هيئة بخار ماء من 
الأوراق أو الاجزاء الخضراء الأخرى عن طريق فتحات دقيقة 
تسمى الثغور إلى الوسط المحيط به. 

هى فتحات دقيقة تنتشر بكثرة على السطح السفلى لأوراق النبات 
يفقد من خلالها النبات معظم الماء الذى يصل إلى الأوراق. 

تحيط بکل ثغر فى النبات وتغير من شكله لتفتحه أو تغلقه. 


هم تعليلات الوحدة الرابعة وإجاباتها النموذجية 
“شرع الجذر ليغطى مساحة كبيرة بن حبيبات التربة. 
| جا وذلك ليعمل علی: 
#تثبيت النبات فى التربة. 
#امتصاص الماء والأملاح من التربة ويرفعها إلى باقى أجزاء النبات. 
we‏ الشعيرة الجذرية لا يتجاوز بضعة ايام او اسابیع. 
+ ان خلاياها تتمزق بين حين وآخر بسبب الاحتكاك مع حبيبات التربة أثناء 
تمدد الجذر. 
ال 
i‏ ۳۳۵ 
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u 


str 
آل‎ 2 


الأ م/م 


0 ر الشعيرات الجذرية رقيقة. 
چا لتسمح بنفاذ الماء و الاملاح خلالها. ۱ 
۱ رى الشعیرات الجذرية خارج الجذر بالإضافة إلى عددها الكبير, 
ج/ لتزيد من مساحة سطح الامتصاص, 
:۱ الفحدة 2 للشعيرة الجذردة أكبر من > ٠‏ . 
و- تركيز المحلول داخل الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية اکبر من تركيزه فی iyi‏ 
ج/ ليساعد على انتقال الماء إليها من التربة بواسطة ( الخاصية الأسموزر, 
1- تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة. 
ج/ لتساعد على تغلغل الجذر بين حبيبات التربة كما تجذب الماء فتعمل pls‏ 
مائية تسهل عملية الامتصاص. 
۷- تتلون أوراق النبات باللون الأحمر عند غمر جذوره فى ماء ملون أحمر اللون, 
ج/ بسبب قيام النبات بعملية الامتصاص, 
۸- الفشاء الخلوى للشعيرة الجذرية له خاصية النفاذ الاختيارى. 
ج/ لكى تسمح لبعض الأملاح بالمرور خلاله طبقًا لما يحتاجه النبات. 
4- وجود الثغور على سطح أوراق النبات, 
ج/ لتخرج الماء فى عملية النتح. 
۰- يحاط كل ثفرفی النبات بخليتين حارستين. 
ج/ ليغير من شكل الثغر فيفتحه أو يغلقه. 
۱ توجد علاقة بين عملية النتح وعملية انتقال الماء والذائبات فى النباث. 
ج/ لان فقد الماء فى عملية النتح يولد شدًا يرفع الماء والذائبات إلى أعلى. 
-١١‏ أهمية المجموع الخضرى فى النبات. 
ج/ هو المسئول عن صنع الغذاء فى عملية البناء الضوئى. 


FOL ots anil © PE hi 


{ 
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.يع علامة ة [”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة )*( امام العا ۱ 


x‏ زيادة عدد الشعيرات الجذرية يزيد من مساحة سطح الامتصاص. 


( 

تفرز الشعيرة الجدرية مادة صلبة تسهل تغلغل الجذر ذ فى التربة. 
IS 5.4‏ المحلول داخل الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية أقل من (Xx)‏ 
۱ . عمر الشعيرة الجذرية يتعدى عدة شهور, )<( 
ا ساس عم ا 1۳5 (xX)‏ 


۲ اكثب مدلول العبارات الآتية : 

ahah أحد أجزاء النبات ر ا‎ ١“ 
عملية حيوية يصنع فيها النبات غذائه باستخدام مواد‎ .۲ 

احا r‏ عملت ١‏ السا اليرت “i‏ 
؟ يشمل الساق وتفرعاته وهااتحمله من أوراق وأزهار وثمار.ا لمجي , : ets sore‏ 
؛ ‏ طبقة خارجية رقيقة فى الجذر وتمتد تمتد منها الشعيرات الجذرية. ١ل‏ 
ه أكثر طبقات الجذر Sau‏ العسرح 
| س؟: اکمل: : اکمل: 

۱-تمتصر تمتص الشعيرة الجذرية الماء بالخاصية .لو4 ee‏ 


الشعيرة الجثرية يسن .يا صبت.. S\N‏ الاخمار ی 
۳ الشعيرات الجذرية تمتد من val teal,‏ مر ومبطنة بطبقة رقيقة من ات ] 
احم امسر المعدنية التى تلزم النباتات للقيام بعملية البناء الضوئی المویسعوی... 


و وت ی ی رو الشمس. ۱ 
5 من مكونات الجذر راليسرمب, ون يي اي .وا raat a.‏ »\ 
س؛: علل لما يأتى: 2 oye’?‏ ˆ 
١-تفرز‏ الشعيرة ار شم ددرا رجو باك on‏ 
۲-جدر الشعيرات الجذرية رقيقة otk.‏ 


ركز المطول ذاخل الفجوة العصارية ل الجذرية أكبر من تركيز 


محلول التربة(9) مک 
؛- للمجموع الجذری أهمية للنبات () ماګ 
" الفصل الدراسى الثانى ا 
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5 ره ك 
؛- جدر جد سنج العلوى لورقة یت 
۵ تکار 


ی چو 
are‏ يتكون لنبات من مجموح چک و ae‏ 


هئ we‏ البجبوع aes yall‏ صب . يي اس وا شام اف i‏ 
فيه i:‏ ابات من طبقة خارجية تسمى ات وتنتهى من الداخل- 
عب + مادة omit‏ على قد 
ه. تفرز الشعيرة الجذرية ة.. .ح1 a Re‏ موی 5 
س۲٠‏ اخ اجابة الصحيحة معا ين قطان 
١‏ جدار الشعيرة الجذرية ٩‏ اش الوق صد ۳ 
۲ النتح عملية حيوية ية ................. النبات فيها الماء, ) يمتص - يتشرب - فلا 
۳ يحصل النبات على الطاقة من عملية ............... التنفس - النتح - البناء (Gl‏ 
4 ترکیز المحلول داخل الفجوة العصارية .سس وكيز للقرية 
( أكبرمن - أقل من - پساوی ) 
8 يحتاج النبات إلى كميات ضئيلة من ree‏ 
س؛: الشكل المقابل: اكثب البيانات كاملة: ب 


Zag) - -\‏ .الا رو سس 


۳ الذيرودرمس) 
REE ۱ (geen‏ 
= 


۶ عم 
we‏ 
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اا ؟ - cal‏ *- رقيق, 


جا: ١‏ السطح السفلی للورقة. ‏ ۲- الخاصية الأسموزية. 
Ne‏ ۱- الخاصية الاسموزية ”- الشعيرات الجذرية. ۳- عملية النتح. 
-٤‏ الشعيرات الجذرية. *- خليتان حارستان. - النفاذ الاختيارى. 
١ ۳‏ النتح. ۲- الجذور. ۳- لزجة. - call‏ - حان‌ستینر 
133 ۱- (*) تمتد الجذور. 5 - (×) بعملية النتح. ”- (×) تحاط الثغور. 
چ ‏ ينخفض مستوی سطح الزنبق فى الكأس» ویرتفع مستوی سطح الزنبق داخل الأنبوبة» نتيجة عملية النتح فى ابا 
١ 1‏ عملية النتح : عملية حيوية يفقد فیها النبات الماء على صورة بخار ماء عن طریق الثغور. 
۲- الخاصية الأسموزية . عملية انتقال جزینات الماء خلال غشاء And‏ منفذ من منطقة ذات ترکیز عال للماء 
إلى منطقة ذات تركيز منخفض للماء, 
۲ النفانية الاختيارية : السماح لبعض الاملاح المعدنية بالمرور عبر الغشاء الخلوی شبه المنفذ Gide‏ لما یام 
النبات بمساعدة الطاقة الناتجة من عملية التنفس. 


EE 
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كم أسئلة وردت بامتحانات الإدارات التعلتمتة على الوحدة الراروج 


س ۱: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلاعة () أمام العبارة ss‏ 

١‏ دور الشعيرات الجذرية فى النبات هو امتصاص الما 
والأملاح. ) ( see]‏ ۱ 
۲ تنتشر التغور بكثرة على السطح السفلى لأوراق النبات. اس 
۳ ترکیز المحلول داخل الفجوة العصارية يكون أكبر —“ 


.= محلول التربه. ( ( شرف 
تتميز الشعيرات الجذرية بأن لها جدارًا سميكا. ital ۸ a‏ 

6 - الت حملية حيوية فد قيها انبات الماء الزائد عن حاجته. ی ۳ لجیز ۰۱ 
7 تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة. a‏ سم + [ وان [sv‏ 
¥- تحاط الجذور فى النبات بخليتين حارستين. YT‏ ( [ المنوقية | 


کس 5م 
۸- خلايا الأندودرمس تنظم مرور الماء إلى نسيج.الخشب. ) | ۱۳۵۳۰ 


۳ © ارف السادس اب 
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my ae .‏ 
= ا ع" له عن ی 2 coves)‏ 


للما هيئة ا ees‏ و | الأفصر ١٠٠٠م‏ ] 
زد النبات ۶ على بد ر مان . عمليه الستح ]2 ete‏ ۰ ۰ بلی سویف ۸۲۰۱۲ | 


بزء من البات تنل بين یات التربة یوم بتشرته \ الجد 


رې 
et ۳‏ ۱۳۳3 

ركيب فى ال تيمر خلال لما من جر ی لى اراق أو E‏ ان 
. عملية حيوية يقوم بها النبات خضر لتكوين غذاءه رر ال الس ٠‏ | 


۲ و لماح aN ond‏ التى یحتاجها النبات بالمرور عبر غّاء و 


4 انتقال الماء من منطقة محلولها ترکیزه منخفض إلى منطقة رک 1 ۵ ی 
محلولها تركيزه مر تفع ٹا ص ١ل‏ سے ورک | مطروج 1005م ] 
a‏ م, اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
ee‏ ۹ا ا es‏ 
.١‏ ترکیز المحلول داخل الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية 06 .۲ 


[ بنى سویف ۲۰۱۲م ] 


المحلول داخل التربة, ( أقل من - يساوى . - أكبر من) 

en Te | تتميز الشعيرة الجذرية بأن لها جدارًا سند‎ ١ 
(سميكًا -مفلطخا -رقیقا كل ماسبق)‎ 00 

۳ تنتشر الثغور بكثرة على OOOO‏ [سوهاج5:0(6م] 
( السطح السفلى للورقة - السطح العلوى للورقة - الساق - الجذر ) 

٤‏ يحاط الثغر فى النبات بعدد .................... من الخلايا الحارسة, زر ناسر :0.»م) 
( واحد - آئنین - ثلاث ) 

۵ يفقد النبات الماء على هيئة بخار بعملية fared) OOS‏ 
( البناء الضوئى - النتج ‏ التبخير ) 

1 سار یی ة الجذرية إلى حوالى عدة eee‏ لل ۲۰۱۵م ] 
٠‏ (أسابيع - سنوات - شهور ) 


بارات الا oh.‏ 
ز الشعيرة الجذرية مادة جرج تساعد على تغلفل الجذر. [ الأقصر ١٠٠٣م‏ ] 
۳ الغشاء الخلوى 1 ۳ 

لبعض الأملاح بالمرور / [ بور سعید ۲۰۱۲م ] 
۲ يفقد النبات الماء على هيئة بخار بعملية ...لت e‏ انیوطه۲۰۱م] 
4 تمل اھا ابر ر على امتصاص الماء والاملاح من التربة.. (جتربسيد.ه.م) 
۵ توجد فتحات تسملى 5 لمغري .. على السطح السفلى لأوراق 


النبات للقيام بعملية .یتح Lene)‏ 
۱ 1225 


Scanned by CamScanner 


Scanned by ) 
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ir, 


۸ امتصاص وتتقال العا رما ای ان‎ ٤ ج‎ e ا‎ E ETT عع‎ Sa 


ا س کک Kare rr‏ ی Ty‏ سس eee‏ ا 
errr amie‏ ينم بم ين ew‏ مان نان نام 
۳۹ 


1 


۳ انتقال الماء خلال غشاء شبه منفذ من منطقة محلولها 
۱ ترکیزه منخفض إلى منطقة محلولها تركيزه مرتفع. 


۱ تثبیت النبات فى التربة. 
۲ یمتص الماء والأملاح من التربة ویرفعها 
لباقی اجزاء النبات ( المجموع الخضری ) 
ليستطيع صنع غذائه. 
ر ف دور الشعيرات الجذرية وعلاءمتها فى امتصاص slall‏ والأملاح gael‏ 


tlecke‏ ايحدكت = فر 


ا لن سملن و ت لیر ہے امتصام ای 
بخاصت تا aaa‏ ا 


۱ | ١أ-جدرها‏ رقيفة تسمح د ء والاملاح DS‏ 
° ۲- عددها الكبير وامتدادها خارج الجذور يزيد ج 
OT RTs‏ 
رل | ١‏ تركيز المحلول داخل فجوتها العصارية 13658 

اکبر من تركيز محلول التربة » مما يساعد أ 
على انتقال الماء إليها من التربة بواسطة 

(الخاصية الأسموزية). 

4- تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة تساعد 
| على تغلغل الجذر بين حبيبات التربة وتجذب 


الا Flos Mans‏ ور من سس 
ie‏ مک بات Gog‏ تسام یرت 9 
حو aks‏ ا 5 کڪ 


سا ۳1 TORE‏ 
DO r‏ یا شعت سياه لت اتوي الد 


sll 

4 غمرها قصير لا یتجاوز بضعة أيام او 
س 09 

ج/ لان خلاياها تتمزق بين حين وآخر بسبب 
الاحتكاك مع حبيبات التربة أثناء تمدد 


1 
؟؟ 6 


Scanned by CamScanner 


ce Pe 


) nee Jie الجذرية‎ cae / 

YS‏ الجذری على i‏ شبیت النبات فى التربة 

3 لك ر 
dak ek‏ فى التربة لزيادة سطع الامتصاص. ۱ 


حي حي احم حصور 


7 الماء.عن رين الخاصية ا‎ 4 43 pall; 


۱ وير الجر مادة )> 1 
۰ |إشعيرة ۵ .لير جه ..... لساعد ge‏ ۱ 8 
ا ابات الأخضر ee a‏ ب ار Wes‏ 0 3 


5 الجذرية من ۔.................. )(الساق۔ الأوراق - a.‏ 
ري عملية حيوية .................... النبات فيها الماء. ( يفقد - يمتص ‏ يتشرب ) 
دقع لمجموع الخضرى ب و 

( ( نع sal‏ اشن تنج - هرت لابح فى (ht‏ 


بوسنم فيها بات غذائه باستخدام مواد بسيطة. ۱ 
y‏ لايا فى جذر النبات تقوم بتنظيم مرور الماء إلى نسيج الخشّب, ae‏ 
.ما يحيط JS‏ ثغر لیفتحه أو يغلقه. دید ایکا 

.ما يبطن الشعيرة الجذرية من الااخل, | رز 


STO لمجموع الخضرى أهمية كبيرة للنبات.‎ ١ 
البشرة بين حين وآخر بسبب الدحيكاك مت‎ WE ا.تمزق‎ 
المحلول داخل الفجوة العصارية للنبات أكبر من تركيز المحلول فى التربة.‎ 565-4 
| ste? ae الشعيرات الچذرية امتصاص الماء من‎ gibt 
— [ رگ‎ esl WI لول لذ رکز‎ 

wll”‏ الثانی ال تعر الجزررة لمن سكير ed‏ سب 

| يشر قفتم الا وراس إلى دا خ ل التعرة 4 الرررت عم - 

BF‏ عل ace‏ اللنفز عم طريعر امنا “Soe‏ الرسموز رك 
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مر a‏ 
تآ ررح Wl‏ وصور , 
Ly)‏ ای 


o, 
tay 


و و م3 


إجابة اختبار | ۲) على الوحدة الرابعة 
سج ببسي لا a,‏ 


وا: -(*) اد 
و ۱- السفلى. ۲- البناء الضوئی, 


: خلال عشباء اقبي تفن ند‎ alll Se 
هر اي‎ eat. OTE ء سبه منفذ من منطقة محلولها‎ 
؛- السيتوبلازم. تركيز منخفض للماء إلى منطقة محلولها تركيزه مرتفع.‎ 


بف اليا ' 


fe) 


١‏ الإضرة الخاريوية, - خليتين حارستين. ۳ الجذر. ؟- البناء الضوئى 
£2 ۱ بصنع الغداء, ۲- بفقد. ۱ 


& ۳- الجذر. 
4- السماح لبعض الأملاح بالمرور لحاجة النبات إليها. 


جه: ۱- لصنع غذانه من مواد بسيطة فى بيئته. ۲- بسبب احتكاكها بحبيبات التربة, 
GY -"‏ فقد الماء فى عملية النتح يولد شدًا للماء والذائبات فى النبات. 
؛- بسبب قيام النبات بعملية الامتصاص. 
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بالفصل الدر اسی الثانى 


Ta gle‏ الترم الثانى 
من كتاب قطر الندى 


Scanned by CamScanner 


ناصة دلب سب ۲۰ 


ات .كك 


(۱) فى الشکل المقابل؛ ۱ 
حدد UI‏ من الروافع التالية يوفر المجهود » 


مع ذكر السبب. 
اط a‏ ا جو يي 
۴ انظررلى الشكل تال Tei‏ 


١‏ تال بمثل طريقة التوصيل 
PES‏ 


علی و Bis‏ مس | ا ew‏ | 
(ب) مذا يحدث ادا احترق احد 
المصابیح؟ ast‏ و 
(۳) انظر إلى الشکل المقابل؛ ثم أجب: 
305 1۳۳۳ 
۱( الرسم المقابل یمثل طريقة التوصیل علی ع و 
(ب) ماذا يحدث إذا احترق أحد المصابيح؟ OEE WS‏ 
|؛) اکتب ما تشير إليه الأرقام الموجودة على الرسم : 
)- وت وا 
a 3‏ 
RE 3‏ 
¢- ع ا 
)0( ( أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام الموجودة على الرسم : 
ia appetites ae‏ هه 
وت #۶ ee‏ 
إب) وظيفة الجزء رقم (۲) هى E EEE‏ 
(ج) وظيفة الجزء رقم )٤(‏ هى E‏ 


)4( ماذا يحدث إذا كان الجزء رقم )1( مصنوع من النحاس؟ 


TIT TTT 
RT TOT 
الوا رع‎ 
و موه‎ 


۳۳ 59 
oa‏ الصف السادس الابتدائی 
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|( سكان المنطقة رقم (۲) يشاهدون — 
aaa‏ 


roe‏ 1 تس 
=O n‏ مت لم س 
ليدأ وظيفة الجزء رقم )°( 


(چ) ماذا تعرف عن الجزء رقم *(T)‏ 


هعووور ی ۱ 


وسجل الملاحظة والاستنتاج: 


(A)‏ انظر إلى الرسم المقابل؛ 


رفصلا الدراسشى الثالی f‏ 
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SS << te > > 


أهم أسئلة الرسومات ال الخاضة امل الدراسى الثانى 


ee ee‏ چ 


(۱) فى الشكل المقابل: 
حدد U‏ من الروافع التالية بوفر ۷ ‘ 
یرای 
(۲) انظر إلى الشکل المقابل, ثم أجب: 
(أ) الرسم المقابل یمثل طريقة التوصیل 
لو cal‏ ا 5 
(ب) ماذا يحدث اذا احترق أحد 
المصابيح؟ .معي راض red‏ 
(۳) انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب: 
(I)‏ الرسم المقابل يمثل طريقة التوصيل على | .لبو اي 53 
(ب) ماذا يحدث إذا احترق أحد المصابيح؟ اع 


)٤(‏ اکتب ما تشیر إليه الأرقام الموجودة على الرسم 


)0( ( أ) اکتب ما تشیر إليه الأرقام الموجودة على الرسم : 
eo‏ زسلت ا 
eae ae‏ لاقت cx et ele x‏ 
belay: ae‏ فيه 5 .ماع Welk),‏ 
ابا وظيفة الجزء ر رقم (۲) هاصع بل ارا ءال 


wene 


allen CRE e ۱۷0‏ ین 


7 ري تحمل الصا Jet 55 LT NENG‏ 
al —-‏ و raa “a Lobe!‏ 
Kugler? C‏ سم Ab‏ علدا رور اہ 
سر صل ) توت القَاعرَء 
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کی ب رن 
iiin‏ 


wi, 


6:١” / 7 
0 44 


gagall الأرقام‎ axl 


ف 723727 ممه سه م 


5 و ل قا 5 ١‏ 
هو نطق لمیر 1 5 
إي) الرسم المقابل يمثل ظاهرة ..کبميوف. [ لبميس 
8 سكان المنطقة رقم (۲) يشاهدون .. لسو مے. ر 
||) اكتب ما تشير یه ارام الموجودة على الرسم : 


ز Se lyls Quy‏ = الع 53 
ضا ال اس ۽ السو الراحْلية 5 
Sw td) Spal ly‏ ا 


رو« رفس ) 
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3 و — 5 .تس 
فق 5 al ١‏ 
سے م۱ 0 | #2 ايها ۰ مه 5 77 
2 شور لشعيرات الجذرية وملاءمتها 


كا St‏ وروم ودی في امتصاص العام lg‏ 
-١ 0‏ جدرها رقيقة تسمح ب ذ الماء والاملاح خلال عا 
| "- عددها الكبير وامتدادها خارج الجذور يزيد 
۱ من مساحة سطح الامتصاص. 33 
| "- تركيز المحلول داخل فجوتها العصارية ١‏ ۲ 
١‏ أكبر من تركيز محلول التربة » ممایساعد ۱ ۳ 
4 على انتقال الماء إليها من التربة بواسطة ١‏ 7 ۵ 
\ (الخاصية الأسمو زية). ا 
| 1 تفرز الشعيرة الجذرية مادة لزجة تسار 
۱ ی تغلغل الجذر بين حبيبات التربة وتجذب 
ی 


جا لان خلایاها تتمزق بین 2 ` 
© +* مزق بين حين وآخر بسبب 


١‏ الاحتكاك مع حبيبات الثر بة أثناء تمدد 
\ ‘ و ۰ 1 
۰ ر * “ 
لجذ وگن تعوض هذه الشعيرات پاستمرار 


3 
؟؟ © 


کے 
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CROC 


اكتب مس ری 
od‏ = 
١‏ نقطة ثابتة يرتكز عليها ساق متينة. 


ا حرائق تحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. 


'- تركيب يمتد من الجذر يقوم بامتصاص alll‏ 
؛ - فقد النبات للماء على هيئة بخار. 


(ب) رافعة من النوع الأول القوة المؤثرة عليها تساوى 2٠٠‏ نيوتن وطول 


تی و م ی س ودب 
س !: | أ) ضع علامة ۱ ۷) أو (×) أمام كل عبارة مما يلى. مع تصحيح العبارات الخطأ: 


۱- تجذب ظاهرة الكسوف والخسوف انتباه الناس لكنها لا تؤثر فى 
الحياة على الأرض. ) 
۲- يتم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء. ) 
۳- يعتبر المجموع الجذرى فى النباتات المسئول عن عملية البناء الضوئی. ( 
٤‏ العتلة من الأمثلة على روافع sill‏ & الأول. ) 
۵ إذا كان ذراع القوة أصغر من ذراع المقاومة فان الرافعة توفر الجهد. ( 
(ب) علل لما يأتى: 
١‏ ظاهرة الكسوف والخسوف تعد تطبیقا لظاهرة الظلال. 
١‏ لا توضع المدفأة ملاصقة للمفروشات والسجاد. 
"- يمكن أن تتساوى القوة والمقاومة فى روافع النوع الأول فقط. 
؛- تتكرر ظواهر الكسوف والخسوف بصفة دورية ويمكن التنبؤ بها. 


رح ج ج يكو 


الفصل الدر اسی الثانى ۹ © 
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مم 


م۳۹۳۳ 


ی ;) | ( اکمل العبارات 


وافع eee ese‏ 
stan‏ الق ee‏ .. خلال جسم الإنسا 
4 ةَ نتدجة مرور الإنسان 
۷ تحدث الصدمة الكهربية سب 
۳ تحاط 55 فى النبات بخليتين a‏ 
x i eau,‏ 55000 
٤‏ القوة x‏ ذراعها = 2-0 


۴ با تعرف الظاهرة اة ای يعبر عنها ا 


س٤:‏ قارن بین: 
۱- ظاهرة الکسوف وظاهرة الخسوف. 


— كل ما يلى من روافع النوع اثالث عدا‎ -١ 
) عربة الحديقة - صنارة السمك - المكنسة اليدوية - ماسك الحلوى‎ ( 
عند توصيل مصباح كهربى فى دائرة كهربية على التوازی مع عدة مصابيح‎ -" 


( تقل - تزداد د - تظل ثابتة ) 
"- العملية الحيوية التى يفقد فيها النبات الماء على هيئة بخار en‏ 
( النتح - النفاذ الاختیاری - التنفس - ا الأسموزية) 
ع @ 
الصف السادس الابتدائى 


۳۰ 5 3 
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ب العبارات التالية: 
-١‏ جسم الإنسان ردىء التوصيل للكهرباء. 
-١‏ ترى الشمس بأكملها فى الكسوف الجزئى. 
ad -‏ الشعيرات الجذرية بامتصاص الماء والهواء من التربة. 
4 - تنتشر الثغور بكثرة على السطح العلوى لأوراق النباتات. 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 
۱- صناعة فتيل المصباح من الالمنیوم 
۲ لمس الإنسان لسلك مکشوف يمر به تیار كهربى. 
۳- عدم وجود الغشاء الخلوى فى الشعيرات الجذرية للنبات. 
السؤال الثالث: اذكر وظيفة أو استخداماً واحداً لكل مما يلى: 
۱- مصباح الفلوريسنت. 
۲ تلسكوب هابل. 
ia‏ الرابع: || )الأكرشرقا al‏ بين کل من 
۱ الكسوف الكلى والجزئى للشمس. 
۲ روافع النوع الثالث وروافع النوع الثانی, 
(ب) ما المقصود بکل من؟ 
ie 7‏ 
-Y‏ عملية النتح. 


۳:09 


لفصل الدراسی الثانى 
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السؤال الأول: ( أ) اختر الإجابة الصحيحة مما يلى : 


۱ أى الروافع التالية أكثر توفیرا للجهد ی 
( المقص - کسارة البندق - صنارة سل ماه ری 
۲- أى العبارات التالية صحيحة 00100 


)1( زمن كسوف الشمس أقل من زمن خسوف القمر. 
(ب) زمن كسوف الشمس أكبر من زمن خسوف القمر. 
)+( زمن كسوف الشمس يساوى زمن خسوف القمر. 
(د) لا توجد علاقة ثابتة بين زمن كسوف الشمس وزمن خسوف القمر, 
۳- عند توصيل مصباح كهربى فى دائرة كهربية على التوالى مع عدة مصابيم 
كهربية» فان شدة إضاءة هذه المصابيح ee‏ 
( تقل - تزداد - تتضاعف - تظل رة 
4- كل مما يلى يمكن أن يكون من وظائف الروافع ما عدا 5055 
( تكبير القوة - تقليل السرعة - تكبير المسافة - توفير الجهد ) 
(ب) علل لما يأتى: 
۱- القوة دائمًا أصغر من المقاومة فى روافع النوع الثانى. 
۲- توجد قطعتان معدنيتان بقاعدة المصباح الكهربى. 
۳- عمر الشعيرات الجذرية لا يتجاوز بضعة أسابيع. 
-٤‏ لا يجب النظر مباشرة بالعين المجردة لكسوف الشمس. 
۵ 538 المحلول داخل الفجوة العصارية للنبات أكبر من تركيز محلول التربة. 
السؤال الثانی: (أ) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 
۱- عدم وجود ثغور على أوراق النبات. 
۲- احتواء المصابيح الكهربية على الهواء الجوى. 
| ب ) اذكر وظيفة أو استخداما واحدًا لكل مما يلى: 
١‏ الثغور 57557552-770 
۲- روافع النوع الأول. 
= الصف السادس الابتدائ 
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.١ °‏ الخسوف الكلى والخسوف الجزنی, 
۱ توصيل المصابيح الكهربية على التوالى وتوصيلها على التوازى. 

-١‏ روافع النوع الثالث يمكن أن يتساوى فيها ذراع القوة مع ذراع المقاومة. 

۲- ملامسة أحد el jal‏ الجسم لشرارة كهربية؛ يؤدى إلى حدوث صدمة كهربية. 
۳ الشعيرات الجذرية مبطنة من الداخل بطبقة ر قبقة 


بطد رقيقة من الخشبء فیها فجوة 
عصارية صغیرة, 


اب) رافعة من النوع الأول القوة المؤثرة علیها تساوى ۳۰ نیوتن وطول ذراعها 


السؤال الأول: )1( اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
۱- من أمثلة روافع النوع الثالث 


00000000 


( ماسك الحلوى - المقص - كسارة البندق ) 
۲- يعتبر .................... من المواد الموصلة للكهرباء. 


( الحدید - البلاستيك - الخشب ( 
............. على امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة. 
( الورقة - الشعيرات الجذرية - السيقان ) 
|ب) رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة عليها تساوى ۵۰ نيوتن » وطول 


ذراعها۲۰ سم فإذا علمت أن ذراع المقاومة لتلك الرافعة 6 سم. أحسب 
قيمة المقاومة. 


الفصل الدراسی الثانی © PEY‏ ۱ 
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see 
NARINE tn مو‎ Ie Feet So Fp Pe ee ee GAIA IG 
POU AY Bee Pe ea a ی‎ 


السؤال الثانی: ( أ) اكتب المصطلح العلمى: KG‏ 
١‏ طريقة يتم فيها توصيل المصايح الكهربية وت فيه شدة إضاءة لس 


كلما زاد عددها, | 
۲- عملية يفقد بها النبات الماء على هيئة بخار ماء من الورقة أو الأجزا, ۱ 
الخضراء الأخرى. 

(ب) اذکر بعض الاحتیاطات الهامة للتعامل مع الکهرباء. ۱ 

۱- تتميز الشعیرات الجذرية بان لها جدارًا سمیکا. ۱ 
۲- تنتشر الثغور بشکل أكثر على السطح العلوی AB) ll‏ ۱ 
۳- النظر إلى خسوف القمر يسبب أضرار شديدة للعين. ۱ 
-٤‏ تسمى مصابيح الفلوريسنت بمصابيح النيون لاحتوائها على نيون خامل, ( 
) 


( 
( 
( 
نا ١‏ 
0- فى الرافعة من gill‏ & الثانى تكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. | 


(ب) صنف الآلات التالية حسب نوعها : 


الح اخ LS‏ 
السؤال الرابع: علل لما يأتى: 


۱- تفرز الشعيرات الجذرية مادة لزجة. 
'- يتم توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل على التوازى. 
۳ لا توفر الرافعة من sill‏ الثالث الجهد. 
“- يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصابيح على غاز خامل. 
۸ © 
الصف السادس الابتدانی 
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1- إذا كان ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة فان میت a‏ 


...ممم فا تعمل على توفير الجهد. 
۳- هناك نوعان من الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء هما 
اا اق 1[ 1[ 211111 
4 - يكون ...ی الشمس و .................... فى حالة كسوف الشمس. 
لس اس مدو UI‏ ا st‏ 


السؤال الثانى: (أ) اكتب المفهوم العلمى الذى تدل عليه كل عبارة مما يلى: 
١‏ - نوع من الروافع لا توفر الجهد دائمًا. 
۲- ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بالكامل فى 


منطقة ظل الأرض. 
۳- طريقة لتوصيل المصابيح الكهربية يتم توصيلها 

فى مسارات متفرعة. 

(ب) الشكل التالى يمثل المصباح الکهربی. 

لاحظ الشكل واكتب البيانات. 

ERRÎ‏ ۲ م 
sae‏ 4 1 21221111 
5 


السؤال الثالث: (أ) علل لما يأتى: 

-١ ٠‏ وجود ثغور على السطح السفلى لاوراق النبات. 
۲- لا يحدث خسوف حلقى للقمر. 
۳ روافع النوع الثانى توفر الجهد Laila‏ 


۱- المواد الموصلة للكهرباء. 
۲ الخسوف الجزئى للقمر. 1 
@ 22-3 
الفصل اندراسی الثانى ‘cen‏ 


4 ۰ ۱۰۱ 
0 لك 


OO 


E 

2 

e‏ ا 
E =‏ روه gett‏ 5 1 

0 “5 
i! a ۰. SS 

‘ ٠ 
5 لخطا‎ 


مام العبارات الخطافى ع ٠‏ تى لي 
ag‏ : 


- 11 


السؤال الرابع: أ ) ضع علامة (7) أو علامة (×) أ 
۱ تعتبر كسارة البندق رافعة من النوع الأول. 
۲ القوة: ذراعها = المقاومة x‏ ذراعها. 
۳ يملا انتفاخ المصباح الكهربى بغاز الأكسجين. 
٤‏ نستمر ظاهرة كسوف الشمس لمدة طويلة, 
أب) قارن بين كل مما يأتى: 
- كسوف الشمس وخسوف القمر. 

(ج) رافعة من النوع الثالث القوة المؤثرة عليها ٠٠١‏ نيوتن 
وكان طول ذراع القوة ه سم. أثرت عليها مقاومة مقدارها 
وكان طول ذراع المقاومة ۱۰ سم. 
اكتشف هل الرافعة متزنة أم لا؟ ولماذا؟ 


0 م 
[ ع 
( ) 
( ) 


۰ نیوئن 


n روافع النوع الثانى تكون فيها نقطة المقاومة بين‎ -١ 
— تحدث ظاهرة كسوف الث عندما تكون‎ -۲ 
EE wene 0-9-2 لشمس‎ 
توجد فتحات تسمى وى ااا الن.:‎ -۳ 
السطح السفلى لأو راق النباتات للقيام‎ sill سس‎ ۱ 
بعملية توت‎ 
سس‎ 
@ 0: 
e 


الصف السادس الابتدانی 
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كا دل عليه كل عبارة مما يلى: 
۱ ب كذ ر د !بن القوة والمقاومة. 
١‏ م النبات يتغلغل بين حبيبات اك .ء 
Fs‏ 0" بت التربة ويقوم بتثبيته. 


> الطاقة | / 
0 ب تقوم OY‏ أنه الكهربية إلى طاقة ضوئية. 
الا 
aly, ١‏ النوع الثالث لا توفر الجهد دائمًا. 
١|‏ 
و لقنس للك لفقو بل ما اد 
. رة الشعيرات HPT‏ على امتصاص الماء من ارب 
بی تكون الكابلات الكهربية مغلفة بمواد عازلة 
(ب) ما المقصود بكل مما يأتى...؟ 
جه مسمس يب و 
أ كبو ف القمر . 


۱ تحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تفع الأرض والقمر والشمس 


على استقامة واحدة. ل 6 
۱۲ الشعيرة الجذرية عمرها طویل, ۳ 


ابا رافعة من النوع الأول القوة المزثرة علیها تساوی ۰۰ نیوتن وطول 


ذراعها ۱۰سم تؤثر على مقاومة مقدارها ۲۰۰ نيوتن وكان طول ذراع 
المقاومة ۲۰ سم. اكتشف هل الرافعة متزنة آم لا؟ ولماذا؟ 


لفصل الدراسى الثانى rove‏ 
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TEES 


١ (i),‏ نقطة الارتكاز. 


a Pe. ۱ :‏ 
4 م. الشعيرات الجذرية. خراثق ناتهة عن Jul‏ الكهردى, 


ai ۶ . : وه‎ 

با القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها ع 

۱۳ الق ةا DI‏ 

ذراع و يج كك pet‏ 

۱۱ (۷). 
5 ۳ ۲- )*( لا يتم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء 
Ha had Sat tener‏ يدم إطفاء حرائق mee‏ 

Pe: دو‎ ۳ J 


إب) -١‏ لان ony” i‏ والقمر أجسام معتمة وعندما تعترض الضوء يتكون لها ظل. 
۲ حتی Y‏ تحدت Gil yall‏ الناتجة عن اقرز الکهربی. 
۳ إذا كان ذراع القوة یساوی ذراع المقاومة. 
4 - نتيجة دوران كل من القمر والأرض حول الشمس, 


(Nite‏ ۱- النوج الثانى. ۲- التيار الكهربى الشدید. ۳- الثغور. ء - المقاومة x‏ ذراعها. 
(ب) ظاهرة كسوف الشمس. 
۱ منطقة شبه ظل القمر. ‏ ۲ القمر. ۷ ادن ؛- الأرض. 
fe‏ أجب بنفسك, 
ا ا 
إجابة الاختبار الثانى 
(i) st‏ ۱- عربة الحديقة. ۲- تظل AGG‏ "- النتح. 


(ب) -١‏ لتسمح بنفاذ الماء والأملاح خلالها. . 
١ ٠‏ عندما يكون ذراع القوة أطول من ذراع المقاومة. 
۳ لاطالة عمر الفتيلة. 58 
ء  GY‏ الماء غير النقى موصل جيد للكهرباء فيؤذى المنقذين ويزيد من الحريى. 0 
۵ لأن الهالة الشمسية الخارجية تظل تطلق الأشعة الضارة للعين مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء 
والتی تسبب فقدان البصر. ۱ 
ج۲: ua.) (i)‏ ۲ جزء من الشمس. ۳ الماء و الأملاح. ¢ - السطح السفلی, 
(ب) ۱- ينصهر الفتيل فى درجات الحرارة العالية. oe‏ كهربية. 
یز 2 النفاذ الاختيارى فیسمح لكل أملاح التربة بالمرور دون اعتبار لحاجه النيات. 
۳ لن یقوم بخاصیه النفاذ الاختیاری فیسمح لكل أملاح التربة بالمرو 
© امس 


الفصل الدراسى الثالی 
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١ re‏ تستخدم فى المنازل والمصانع 
٣٣‏ ؟ يمد الفلكيين باوضح صور للكون عن 


ا 220171112021 ۱ 
١ (1) 34‏ الكسوف الكلى: فيه لا نستطیع رؤية الشمس کل فى منطقة سقو .ل القمر على الارض, 
© دالوف الجزنی: یه يربخ رنه من انين فى هناخ ی 
۱ رو افع النوع الثالث: تكون فيها القوة بين المقاومة ونقم لارتكاز كما نها لا توفر yall‏ 
/ فم النوع الثانى: تکون فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتکاز كما أنها توفر الجهد, 
ent‏ ۳ نقطة ثابتة تسمى بنقطة الارتكاز كما تود a‏ 
إى) ۱- الرافعة : ساق متينة تتحرك حول نقطة AG,‏ تسمی ب 2 J‏ تزثر عليها قوة ومقاومة. 
١”‏ عملية النتح : عملية حيوية يفقد فيها النبات الماء على هي بخار ماء من الأوراق أو الأجزاء ور 
1 الوسط المحيط عن طريق فتحات فى أوراق النبات تسمى الثغور. ye‏ 
إجابة الاختبار الثالث 


ج :| |) ۱- كسارة البندق, 0 زمن قوت امس کل من زو خموف و 
لت بي تقل -٤‏ تقلیل السرعه. ۰ 
فا لان ذراع القوة أطول من ذراع المقاومة. ۳- لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية. 
ف ۳- پسبب احتکاکها مع حبیبات التربة. ۳ لان om‏ الشمس تؤذى العين وتسبب فقدان | 
0- ليساعد على انتقال الماء إليها من التربة بالخاصية الأسموزية. لبصر, 
ج۲: -١ (i)‏ لم يقم النبات بعملية النتح. oe‏ 7990 یز sets‏ 


(ب) ۱- تقوم بعملية النتح ای خروج الماء من النبات. ۱ 
<< ۲- تستخدم al‏ فى توفیر الجهد أو نقل القوة أو زيادة السرعة. 
۱:۳ الخسوف الكلي: يحدث عندما يقع القمر بالکامل فى منطقة ظل الارض, 
الخسوف الجزنی: يحدث عندما يقع جزء من القمر فى منطقة ظل الارض. 
۲- التوصیل على التوالی: يتم فيه توصیل المصابیح فى مسار واحد للتیار الکهربی وتقل شدة إضاءة المصابيم رز رد 
, مله 4 4 احت Ce al‏ بریادة 
عددها وتنطفئ جميعها فى حالة احتراق إحداها. 
التوصيل على التوازى: يتم فيه توصيل المصابيح فى مسارات فرعية للتيار الكهربى وتظل شدة إضاءة المما 
ثابتة بزيادة عدد المصابيح وتظل مضاءة عند احتراق إحداها. 1 


ج٤:‏ )1( -١‏ (*)النوع الأول. ۲- )*( حروق كهربية. 
(x) -۳‏ مبطنة بالسيتوبلازم وبها فجوة كبيرة. 
(ب) ذراع المقاومة = طشك = ۳۰ سم. 
إجابة الاختبار الرابع 
۱:۱ ۱- ماسك الحلوی, ۲- الحدید. ۳- الشعيرات الجذرية. 


YO 5 7 


(i) ste‏ ۱- التوصیل على التوالی, ۲- النتح. 
(ب) 4 عدم وضع عدة وصلات بالمصدر الكهربائى بالحائط, 
4 عدم 'دخال جسم معدنی بالقابس الکهردانی, 


4 وضع قطعة بلاستيكية بالقابس, + عدم ترك الاسلاك ملقاه على الارض إلخ توت 
(x) - ۳‏ جدار رقيق. ۲- (x)‏ السطح السفلى. ۳- () لا يسبب أضرار العن. 
؛- (x)‏ لا تحتوی على النیون بل تحتوی على الأرجون, فا 
اب) ۱- النوع الثالث, ۲- النوع الاول, ۳- النوع الثانى. 
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vette, 


.. اعد على تغلغل الجذر بين حبيبات التربة وتجذب المار 
8 ین لا نار بز oe‏ المصابيح أو عند احثراق إحداها 
إن ذراع ل ول انا من فراع القوة حيث تفع افرة ين Ay ail‏ ار 
.. بإطالة عمر الفتيلة ولمنع انتشار الكهرباه فى الزجاجة :بل Aa gel‏ ونفطة الارتکاز, 


فتعمل كاغشية itl‏ وتسهل عملية الامتصاص, 


, ۱ القوة والعقاومه. '- المقاومة 


8~ رز) ۱ روافع النوع الثالث, - ظاهرة الخسوف الکلی, 


۳ التوصیل على التوازی, 
ابا ۱ غاز خامل, ۲ - فيل المصباح, ”- انتفاخ زجاجی رقيق. 
' »-قاعدة المصباح, 


*- سلك نحاسى سميك, 
م, (أ) ۱- حتى يقوم النبات بعملية النتح, 


GY =r‏ ذراع القوة Laila‏ أكبر من ذراع المقاومة, 


(پ) ۱- المواد الموصلة : هی مواد تسمح بسريان الكهرباء خلالها مثل المواد المعدنية, 


۲- لأن الأرض أكبر حجمًا من القمر, 


- ۲- الخسوف الجزني للقمر : ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يقع جزء من القمر فى منطقة ظل الأرض. 
(x) (x) -۳ i" .)*(-١ age‏ 
(a)‏ 


(ج) الرافعة فى حالة اتزان : القوة x‏ ذراعها = المقاومة x‏ ذراعها. 
<< القوة × ذراعها - ۲۰۰ ه - ٠٠١١‏ نيوتن / متر. 


المقاومة x‏ ذراعها = ۱۰۰ × ٠١‏ = ۱۰۰۰ نيوتن / متر. 


إجابة الاختبار السادس 
7 3 ۳- الثغور - النتح, 
-١ Ne‏ القوة ونقطة الارتكاز. 9 _ Bs oe‏ 
ی لنوع الأول. ۲- المجموع الجذرى. باح الدهر, 


۳۷ ذراع القوة دائمًا اصغر من طول ذراع المقاومة. : 
gy -) (i):‏ طول ذر 5 ۱ Sa ied. Î‏ ادا ند 1 
Hs‏ ار رات الجذرية كير مم يزيد من مساحة سطح الامتصاص وكذلك تفرز ماد لزجة تمي .وم 

' على التغلغا بين حبيبات التربة كما تجذب الماء فتعمل کاغشية مائية تسیل عملية متصاص وجدرها رقي 
فتسمح بنفاذ الماء والاملاح, 5250 
۳- حتى لا تتسرب الكهربية من | دره درج ait‏ الأ ض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة فتلقی 
wll» uct. :‏ 5 فلكبة طبيعية 3 تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس 
dct‏ القمر : ظاهرة فلكيه طبيعدٍ 
ابا خسوف القمر: یه على القمر فتحجب عنه ضوء الشمس. 


ol,‏ باء التى تحدث نتيجة مرور التيار الكهربى خلال 
۲ الصدمة الكهربية : أحد أخطار الكهرباء یج - 
جسم الانسان, ۳ 
ج1(:6) ۱- (۷), 


إب) القوة x‏ ذراعها - ٩۰۰‏ × توت N‏ 
ae‏ یه a‏ ی 
1 . الرافعة غير متزنة لأنها لا تحقق قانون الرافعة المتزنا. 


سس 
PAP @‏ 
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